beyerdynamic 


BLUE BYRD 


IN-EAR HEADPHONES 
IN-EAR-KOPFHORER 

ECOUTEURS INTRA-AURICULAIRES 
INTRA-AURICULARES 

CUFFIE INTRAURICOLARI 
IN-EAR-HORLURAR 

HAYWWHUKU BHYTPVKAHAVJIbHbIE 
AVIV —-BIAVRY 

Ploloj a= 4 

ABE 


MANUAL 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

MANUEL D’UTILISATION 
INSTRUCCIONES DE USO 
ISTRUZIONI D'USO 
BRUKSANVISNING 

UHCTPYKLMNA NO SKCNIYATALIVN 
Bu ait AA 

AS HSA 


2 FA EAB 


Blue BYRD 3 


ENIOUCIiNa cic eeeedun lsd eaceeuaanssegeeatuaded oes easind shaun cues ORAS PAA ROM URA DS Ee See eR ea Oe ea bade eda ae’ 4 
OUTS S Mii, 0 5/so Ganen oro Seis) acne nk MOGI R Dae ac a ardtirdce oe baleve al dep Reap. mie end OTR dead Per he aha SD pare RiReaasenD areas digna a aeiaon 18 
FRONCOIS «co cicxswun0$s kaye Ga Gey PORE NEw Ra GES SEGA EER ETRS ReANS ER ESES REGU AE Cea O Se SUS e GEREN EE a Nde ee Re EE os 32 
ESDONOl.. vec iwiadc dura tadtus ee aeaeee nee secede des eedaddadeley Eesha heawae Ge awed daeee be 46 
IMONONOs 5 keneeeeei gin Manan eal MaGEA TAPE See aed Peete OR nle he eeeedehaed Leaeanbasaon dewandbels 60 
MVEMEKG 5.5 ns antiibesued noses vendita sa bo lae a adeee oo bade Or edadieeRudsuted oe Pew ees awestuliataacsa mermaid 74 
PYCCKUUL 2 ccisw- pcr ennonsaniane ie hema erin oom ach pete eeeareded ee aeEa ed aeadonamdaee mea bee gee atom eiea 88 

BRR cs bos pbinitiatialnd nei eh ctl edie ia pblaanstnds ies ntaansiiblad gos bolus Mesa dad Save atuedind sacle adeanttie sane oe acta 102 
Pi Ol cad dnee eda eeonc th wneesaeeeuegieiateaoee mans i aeseuenthbeneen dob iedaeeaunaciinieusteaietiandetne 116 


4 Blue BYRD - In-ear Headphones 


Thank you for purchasing the Blue Byrd in-ear headphones. 
For your best possible listening experience, you will find a description on how to use your in-ear head- 
phones. 


Safety instructions 
- Read these operating instructions carefully and completely before using the product. 


+ Do not use the product when it is damaged. 
+ beyerdynamic GmbH & Co. KG will not be liable if any damage, injury or accident occurs due 
to negligent, incorrect or inappropriate operation of the product. 


Avoid damage to your health and accidents 

- When you connect the in-ear headphones, please make sure that the volume level is set to minimum. 
Adjust the volume level only after inserting the eartips. To avoid possible hearing damage, do not use 
your in-ear headphones for extended periods of time at high volume. 

» We would like to point out that too high volumes and too long listening times can cause irreversible 
damage to your hearing. In-ear headphones can be up to 6-9 dB louder than classic headphones 
because they are directly in the ear canal, increasing the risk of hearing damage. 

- If you suffer from tinnitus, be mindful of listening at high volume levels. 

» Always ensure an adequate volume level. It is advisable to keep listening times as short as possible 
at high volume levels. 

- When using in-ear headphones, it is important to clean the eartips, as they quickly become dirty and 
increase the risk of ear infection due to an increased number of germs in the ear. Since the in-ear 
devices isolate the ear canal, a warm and humid “climate” is created in the ear increasing the 
multiplication of germs. 

- Keep small parts such as product, packaging and accessories away from children and pets. 
Accidental ingestion may cause suffocation. 

» With the beyerdynamic MIY App you can personalise your Bluetooth® headphones. The app’s 
“Statistics” function tracks the sound pressure level that the user's ears are exposed to over time. This 
feature refers only to the sound pressure created by the headphone’s built-in loudspeakers, not from 
external sound sources. 

- In-ear headphones drastically reduce perception of external sounds. Using headphones in road 
traffic can be potentially dangerous. The user’s hearing must not be impaired to the extent that it 
causes road safety risks, especially utilising within an area of potentially dangerous machinery and 
tools. 

- Furthermore, avoid using headphones in situations where hearing must not be affected, especially 
when crossing a railway crossing or at a construction site. 


Changed acoustic perception 

» For many people, wearing in-ear headphones needs getting used to, because acoustic perception 
of their own voice and of the body as well as inner ear sounds which occur while walking differ from 
the “normal” situation without in-ear headphones. However, this initially strange sensation usually 
diminishes after wearing them for a while. 


Liability / intended use 

- Do not use the product for any application which is not describe in this product information. 
beyerdynamic is not liable for improper use of the product and its accessories. 

- beyerdynamic is not liable for damage to USB devices that do not comply with USB specifications. 

- beyerdynamic is not liable for damages resulting from transmission breakdowns due to empty or old 
batteries or exceeding the Bluetooth® transmission range. 

- Please observe the respective country-specific regulations before using the product. 
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Unit usage warning 

- Use only a USB 2.0/3.0 compliant 5V power supply to charge the battery via the integrated USB 
type-C port (power consumption is max. 0.5 A). 

- WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) must not be exposed to excessive heat 
such as direct sunlight or fire. 

- CAUTION: Please do not open the housing. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. 

- Do not expose the product to rain, snow, liquids or moisture. 


Battery warning 

- Do not disassemble. 

- Do not use the battery if it should come into contact with water. 

- Do not expose to high temperature (60 °C/140 °F). High temperatures, particularly in association with a 
high charging status, result in irreversible damage of the battery. 

- If you are not intending to use the battery for an extended period or are planning to put it into 
storage, it is advisable to lower the battery’s charging level to around 50% and to store it at 
temperatures of maximum 30 °C. 

- Never expose the battery to excessive heat such as direct sunlight or fire. 

- Misuse or improper use could damage the battery. In extreme cases, there is a risk of explosion, heat, 
fire, smoke or gas. 


Supplied accessories 
» In-ear headphones connected via (O») 
Bluetooth® cable with remote control and 
two rechargeable battery packs 
Five pairs of silicone eartips 
(XS, S, M, L, XL - on delivery the size Mis 
already mounted on the earphone) 
One pair of earwax protection for the 
earphone nozzle 
Charging cable USB-A to USB-C, 
length 60 cm 
Hard case for storage 
Quick start guide 


How to remove from and stow in the case 
- For the best protection, always store the 

in-ear headphones and appropriate 

accessories in the supplied hard case as 

shown in the adjacent illustration. 
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How to select / change eartips 

The in-ear headphones are supplied with several ear-tips in different sizes. By default, size M is 
mounted on delivery. Select the eartips that meet your requirements to ensure a comfortable and 
secure fit, a good ambient noise attenuation and a sound as best as possible. 


ae 


]. Detach the eartip from the earphone 2. Attach the new eartip to the earphone. 
carefully. 3. We recommend changing the eartips every 
3 months when used regularly. 
4. Spare silicone eartips can be ordered via 
the beyerdynamic spare parts shop. 


How to insert and wear the 

in-ear headphones 
Insert the two earphones into the left and right ear 
as indicated. 
Make sure that the earphones fit comfortably and 
secure. 
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beyerdynamic MIY App 

The beyerdynamic MIY app is an evolving tool to add useful features to your Blue Byrd headphones 
such as MOSAYC sound personalization, audio tracking statistics and many more settings to adapt the 
headphones to your individual needs. 

When using the MOSAYC sound personalization, you will notice your Blue Byrd will sound even 

better. 


4. Download on the GETITON 
@ App Store Google Play 


Firmware and Updates 
Please note that the following descriptions refer to the standard settings as supplied with firmware 
version 1.0. 
It is possible that a newer firmware version is available. You can update this yourself if necessary. 
- Download the latest firmware tool onto your computer from the Blue BYRD product page at 
www.beyerdynamic.com. The firmware tool is available for both Windows and Mac. 
Switch on the in-ear headphones via the multifunction button and connect to the USB-port of your 
computer by using the supplied USB charging cable. 
Start the update tool and follow the instructions on the screen. 


Compatibility information 
The in-ear headphones are compatible with Bluetooth® playback devices which support the following 
profiles: 
A2DP (for audio transmission) 
HFP (for telephony) 
HSP (voice output) 
AVRCP (for the transmission of control signals) 
Note: The associated functions are only available if they are supported by the player. 


Supported audio codecs 

Within the A2DP profile, the headphones support the audio codecs SBC, AAC, aptX™ and aptx™ LL. The 
best audio quality is offered by aptX™. aptx™ LL offers the shortest audio latency. 

Note: Please note that only codecs which are also available on the player can be used for audio 
transmission. 


The player and the in-ear headphones automatically select the best codec available on both devices 
according to the following order: 

1. aptx™ LL 

2. aptx™ 

3. AAC 

4. SBC 


Note: Please note that most players do not display which codec is in use. 
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Operating elements 


=~ 
@ 
Remote control 


O) 
=.) @ Button to increase volume 
———— | @® Multifunction button 
O) ® 
-+—@ @ Button to reduce volume 

a) ® USB connection for charging cable (USB-C) 
© Battery packs 

ie @ Microphone 
LED 

© 


Turning on / off 


* Turning on 

Press the multifunction button for 2 seconds. \ 
¢ Turning off 

Press the multifunction button for 6 seconds. 
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Pairing with the player 
Before you use the in-ear headphones for the first time, you have to pair them with your mobile phone 
or another Bluetooth® enabled device. The pairing process may be different with various players. 


Please refer to the appropriate manual of the player. 


1. When the in-ear headphones are turned off, 
press the multifunction button @) for 
6 seconds to start the pairing mode. 

2. The LED on the rear of the remote control will 
flash alternately blue and red. 


Multi point operation 
The in-ear headphone can be paired to a maximum of 15 Bluetooth® enabled devices. Active 
connections can be established with up to two devices at a time. However, playback of music and 
phone operation is only possible with one device at a time. Phone operation has priority over playback 
of music; i. e. playback of music is interrupted during phone calls. 


3. Activate the Bluetooth® function on the 
player and, if necessary, search for new 
devices. 

4. Select “Blue BYRD” from the available 
devices in the Bluetooth® menu of the player 
and connect both devices. 

5. The LED on the rear of the remote control 
displays a successful Bluetooth® connection 
by a blue light. Each time when turning on, 
both devices connect automatically when in 
range. 


The following priorities apply during the use of playback devices: 


Priority Profile Playback device (PD) 

1 HFP (phone operation) AG 1 (device used first) 

2 HFP (phone operation) AG 2 (device used second) 
3 A2DP (playback of music) AG 1 (device used first) 

4 A2DP (playback of music) AG 2 (device used second) 


guts up multi point 
Pair the in-ear headphone with the first device (refer to “Pairing with the player’). 

he Bluetooth® connection on the first device. 

Switch the in-ear headphones off. 

Pair the in-ear headphones with the second device (refer to “Pairing with the player”). 

Re-activate the Bluetooth® connection to the first device that automatically connects to the in-ear 

headphones. 

Once both devices are paired with the in-ear headphones, the in-ear headphones automatically 

connect with both devices each time they are powered up. 


Deactivate t 
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Using multi point 
If you have connected the in-ear headphones with two devices 
- and have just activated media playback, briefly press the 
multifunction button to accept an incoming call. 
- and have just finished a call, briefly press the multifunction \ 
button, to restart the media playback that was playing most 
recently. 
Al 
I 


How to set the volume 


\ 


+ Increase volume + Reduce volume 
Press the (+) button. Press the (-) button. 


Media playback 

Please note that the functions described in the following, depend on the player and the player 
software and may not be available. The in-ear headphones only transmit control signals that comply 
with the Bluetooth® standard. 


* Start/ stop 
Briefly press the multifunction button once. 


« Play next track 
Briefly press the multifunction button twice. 
- Play previous track 
Briefly press the multifunction button three times. \ 
* Fast forward 
Briefly press the multifunction button twice and hold it down after the 
second press. 1 


- Rewind 
Briefly press the multifunction button three times and hold it down after the 
third press. 


Call personal assistant 

* To call the personal assistant on your smartphone or tables 2 sec 
such as Siri, Google Assistant etc. 

Press the multifunction button for approx. 2 seconds. 
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Call control 


2sec 
+ Accept /endacall + Rejecta call 
Briefly press the multi- \ Press the multifunction \ 
function button. button for approx. 
2 seconds. 
\ 
* Increase call volume * Reduce the call volume 
Press the (+) button. Press the (-) button. \ 


Charging 
For charging the rechargeable battery, we recommend using 
the supplied USB charging cable only. 


eS 


1. Switch in-ear headphones off. 4 

2. Connect the in-ear headphones with the supplied USB 
charging cable to any compliant USB Type A port supplying 
voltage (e.g. USB power supply). 

3. During charging the LED on the rear of the remote control will 
flash red. 

4. The battery is full when the LED will illuminate permanently 
red. 

5. After charging, remove the USB charging cable. 


2seC 


Reset to factory settings 
Switch on the in-ear headphones. \\ oe 
Press the multifunction button for approx. 2 seconds and 
briefly press the (-) button twice at the same time. { 
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Button operation of the remote control 


Increase volume 


Press the (+) button @ 


Reduce volume 


Press the (-) button @ 


Switch on 


Press the multifunction button @ for 2 seconds 


Switch off 


Press the multifunction button @ for 6 seconds 


Start / stop media playback 


Briefly press the multifunction button @ once 


Jump to the next track 


Briefly press the multifunction button @ twice 


Jump to the previous track 


Briefly press the multifunction button @ three times 


Fast-forward 


Briefly press the multifunction button @ twice and 
then hold 


Rewind 


Briefly press the multifunction button @ three times 
and then hold 


Accept/end a call 


Briefly press the multifunction button @ once 


Reject incoming call 


Press the multifunction button @) for 2 seconds 


Start personal assistant (Siri, Google Assistant 
etc.) 


Press the multifunction button @ for 2 seconds 


Making settings using the buttons on the remote control 


Switch voice messages on or off 


Press the multifunction button @ for 2 seconds and 
briefly the (+) button @ twice at the same time 


Reset to factory settings 


Press the multifunction button @) for 2 seconds and 
briefly the (-) button @ twice at the same time 


Meaning of the LED indicator on the remote control 


Charging LED @ is flashing red 

Fully charged LED ®) is permanently lit red 

Switch off LED ® lights up one time for 1.5 seconds 
Battery is nearly empty LED @ is flashing rapidly red 

Bluetooth® pairing mode active LED @ is flashing alternately blue and red 
Bluetooth® connection active LED @ is flashing blue every 7 seconds 
Bluetooth® connection lost LED @ is flashing blue every 3 seconds 
Media playback active LED @ is flashing blue every 7 seconds 
Incoming call LED ® is flashing rapidly blue 

Call in progress LED @®) is flashing blue every 7 seconds 


Firmware update mode active 


LED ® is permanently lit pink 
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Player settings for the best wireless sound 
To achieve your best possible sound via Bluetooth® with the in-ear headphones, you should consider 


the following practical hints: 


1. Set the volume of the in-ear headphones to minimum, and the volume of the player to maximum. 
2. Then adjust the volume on the in-ear headphones only, not on the player. 


Important: 


This applies only to players that do not automatically synchronise the volume. 
On players that automatically synchronise the volume (e.g. iPhone, iPad, various Android smart- 
phones), the in-ear headphone volume is always identical to the volume of the player. 

3. Deactivate any audio effects that might exist in your player software. 


Troubleshooting 


Problem 


Cause 


Solution 


In-ear headphones cannot be 
switched on 


Battery is empty or almost 
empty 


Charge the battery 


No audio output 


No Bluetooth® connection 


Pair the in-ear headphones with 
the player 


The in-ear headphone does not 
appear among the available 
Bluetooth® devices on the play- 
back device 


+ The in-ear headphones are 
switched off 

+ The in-ear headphones are not 
in the pairing mode 

+ A Bluetooth® connection to 
another player exists already 


» Turn on the in-ear headphones 


+ Put the in-ear headphones into 
pairing mode 

- Disconnect the Bluetooth® 
connection to the other player 
and connect the in-ear head- 
phones to the desired device 


Playback volume is low, despite 
the volume on the in-ear head- 
phone is set to maxinum 


The received audio signal is too 
low 


Increase the playback volume 
on the player to maximum 


The sound is harsh and the bass 
response is too low 


Insufficient seal of the eartips 


Change the eartips on the left 
and right earphones until the 
sound is ideal 


The wireless range is too 
low or the connection is 
disrupted 


There are interferences with 
other devices 


Move away from WLAN routers 
and microwave ovens, ensure 
that your body is not between 
player and the in-ear head- 
phones 
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Mainrenanee 
To clean all parts of the in-ear headphones, use a soft cloth moistened with an alcohol cleaner. 
Make sure that no liquid penetrates the housing or flows into the transducer. 
Do not use cleaners that contain solvents as they may damage the surface. 
If necessary, you can replace the earwax protection with a new one. It is available as a spare part. 


Note on battery life for Li-ion batteries 
After charging fully, disconnect the charging cable from the charger and the in-ear headphones. 
High temperatures, especially when fully charged can lead to irreversible damage. 
If the battery is not used for extended periods of time, it is recommended to charge to approx. 50 % 
and store it at no more than 20 °C. 
Turn-off the battery-powered product after use. 


Spare parts 
Spare parts for the in-ear headphones can be found on the web at: 
www.beyerdynamic.com/service. 


Disposal 

This symbol on the product, in the instructions or on the packaging means that your electrical 

and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your house- 

hold waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, 

please contact the local authority or your retailer where you purchased the product. =a 


Battery disposal 

This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery 

shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, 

take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling 

of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural 

resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the 

environment. 
Old batteries may contain substances that are harmful to your health and the environment. 
Always dispose used batteries according to the applicable disposal regulations. Please do not throw 
used battery packs into a fire (danger of explosion) or your household rubbish, take them to your local 
collection points. The return is free and required by law. Please dispose of discharged batteries only. 
All batteries are recycled to reclaim valuable material such as iron, zinc or nickel. 


Simplified EU Declaration of Conformity 

Hereby, beyerdynamic declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. 
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 

http: //www.beyerdynamic.com/cod 


Technical specifications 


RF frequency range........... 20. c cece e eee 2.402 — 2.480 GHz 
TrANSMISSION POWEL.... 2.66. eee 10 dBm 
Operating temperature range .............. 0 to 40°C 
Charging temperature range ............... 0 to 40°C 


Detailed technical specifications can be found on the internet at: 
www.beyerdynamic.com/blue-byrd 
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Product registration 
Using the serial number, you can register your in-ear headphone on the web at: 
www.beyerdynamic.com. 


Guarantee terms 

beyerdynamic GmbH & Co. KG, Theresienstrasse 8, 74072 Heilbronn, Germany (subsequently called: 
“beyerdynamic’) provides this limited guarantee for the original beyerdynamic product (subsequently 
called: “product*) purchased by you. 

If you wish to make a guarantee claim for your product, take it to the retailer from which you 
purchased it or to another authorised beyerdynamic service partner. A list of all service partners 
worldwide can be found on the Internet at: 

www.beyerdynamic.com/distributors. 

In accordance with the terms of this limited guarantee, beyerdynamic guarantees that this product at 
the time of initial purchase is free of material and manufacturing defects. This guarantee is valid for 
two (2) years from the date of purchase of brand-new, unused products by the original end user. 

As proof of purchase, please retain the sales receipt. The date of purchase and the name of the 
product must be displayed on the sales receipt. Without this proof, which is checked by beyerdynamic 
or the relevant beyerdynamic service partner, no claims may be put forward with respect to 
beyerdynamic based on this limited guarantee; beyerdynamic and the beyerdynamic service partners 
reserve the right to charge a processing fee if this product in accordance with the guarantee terms 
fails to meet the guarantee criteria. 


The guarantee undertaking consists at the option of beyerdynamic of the elimination free of charge of 
material and manufacturing defects through repair, exchange of parts or replacement of the entire 
product. If beyerdynamic repairs the product, exchanges parts or replaces the product, then the 
guarantee claim for the defect in question or the replaced product is valid for the remaining duration 
of the original guarantee period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever period is 
longer. The repair or replacement claims may be filled with functionally equivalent, reconditioned 
products. The replaced parts or components become the property of beyerdynamic. 


This guarantee claim is void if the product has been tampered with by unauthorised persons or work- 
shops. 

This limited guarantee is valid worldwide in all countries in which in each respective case the national 
laws do not conflict with these guarantee terms. Other or broader claims than those set forth here 
may not be asserted on the basis of this limited guarantee. At the same time, however, you as an end 
user may in your country have legal claims which are not limited by this limited guarantee. The limited 
guarantee limits neither your legal rights nor the rights of consumer vis-a-vis the retailer which arise 
from the purchase contract. 


Excluded from this limited guarantee are: 

- Minor defects or irregularities in the condition of the product which are insignificant as far as the 
quality and intended use of the product are concerned. 
Accessories included with the product. 
Rechargeable and non-rechargeable batteries (due to their nature these products have a shorter 
lifespan which in individual cases also depends practically on the intensity of use). 
Headband pad, ear pads, wind shield and all parts of the product that have body contact. 
Defects which have occurred through improper use or misuse of the product (for example, faulty 
operation, mechanical damage, incorrect operating voltage), including, but not limited to, any 
unintended use of the product. 
Defects in the product resulting from failure to comply with the operating and maintenance 
instructions of beyerdynamic. 
Defects in the product which have occurred through normal wear and tear. 
Defects in the product resulting from or in connection with modifications made to the product to the 
extent that regarding the nature and extent of the modification no prior written consent on the part 
of beyerdynamic exists. 
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Defects in the product resulting from force majeure. 

Defects in the product of which you were already aware at the time of purchase. 

Defects in the product caused by the use of accessory components or peripheral devices which are 
not among the original accessories of beyerdynamic developed for this product. 


THERE EXISTS NO EXPRESS GUARANTEES, REGARDLESS OF WHETHER THEY ARE WRITTEN OR VERBAL, 
BEYOND THIS PRINTED VERSION OF THE LIMITED GUARANTEE. ALL IMPLIED GUARANTEES, INCLUDING - BUT 
NOT RESTRICTED TO — GUARANTEES OF COMMERCIAL PRACTICE AND OF SUITABILITY FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, ARE ONLY VALID FOR THE DURATION OF THIS LIMITED GUARANTEE. BEYERDYNAMIIC IS, TO THE 
EXTENT THAT AN EXCLUSION OF LIABILITY IS PERMITTED, IN NO INSTANCE LIABLE FOR INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF WHATEVER KIND, INCLUDING — BUT NOT RESTRICTED TO — LOST PROFITS 
AND ECONOMIC DISADVANTAGES. 


ln some countries / states the exclusion or limiting of indirect or consequential damages or the limiting 
of the duration of implicit guarantees is not allowed. In this case the previously mentioned limitations 
and exclusions do not apply to you. 


FCC / IC Regulation 


FCC ID: OSDBBYRD 
Canada IC: 3628C-BBYRD 


NOTICE: 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules [and with Industry Canada licence-exempt RSS 

standard(s)]. 

Operation is subject to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) his device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 


Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. Lexploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 


NOTICE: 
Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by beyerdynamic may void 
the FCC authorization to operate this equipment. 


Radiofrequency radiation exposure information: 

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when 
used with the beyerdynamic accessories supplied or designated for this product. Use of other 
accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. 


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules 

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 


Blue BYRD - In-ear Headphones 7 


— Reorient or relocate the receiving antenna. 

— Increase the separation between the equipment and receiver. 

— Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 


CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment. 


Made in China 
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (‘Si#3k) and the Japanese 


Telecommunications Business Law (@ iS 23¢54) 
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid. 


Trademarks 
Windows is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or 
other countries. 


Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries. 


Android is a trademark of Google LLC 

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and all use of 
these trademarks by beyerdynamic is licensed. Other trademarks and trade names are the 

property of the respective owners. 

Qualcomm aptx™ is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm? is a 
registered trademark of Qualcomm Incorporated in the USA and in other countries. aptX™ is a 


registered trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd. 


The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other 
countries. 


USB Type-A and USB Type-B are trademarks of USB Implementers. 
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Vielen Dank fir Ihr Vertrauen und dass Sie sich fUr den Kauf des Blue BYRD In-Ear-Kopfhdérers 
entschieden haben. 

FUr ein bestmdgliches Horerlebnis méchten wir Ihnen eine Einfuhrung geben, wie Sie den In-Ear- 
Kopfhdérer verwenden kénnen. 


Sicherheitshinweise 
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfdltig und vollstandig durch, bevor Sie das Produkt 
J benutzen. 
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschddigt ist. 
- Die Firma beyerdynamic GmbH & Co. KG Ubernimmt keine Haftung fUr SchGden am Produkt 
oder Verletzungen von Personen aufgrund unachtsamer, unsachgemdfGer, falscher oder 
nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts. 


Gesundheitsrisiken und Unfdlle vermeiden 

- Wenn Sie den In-Ear-Kopfhérer verwenden, achten Sie darauf, dass die Lautstarke auf Minimum 
eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstarke erst nach Einsetzen des Hérers. Zur Vermeidung eines 
mdglichen Gehdérschadens sollten Sie Ihren In-Ear-Kopfh6érer nicht fUr langere Zeit bei hoher Laut- 
starke benutzen. Als Ma®G fur die Einstellung der Lautstarke dient die Prufung, ob Sie beim Héren und 
gewohnlichem Sprechen mit In-Ear-Kopfhérer noch Ihre eigene Stimme wahrnehmen kénnen. 

- Wir mdchten Sie darauf hinweisen, dass zu hohe Lautstdarken und zu lange Hérzeiten das Gehdr 
schddigen kénnen. Horschdden stellen immer eine irreversible Beeintrachtigung des Horvermdégens 
dar. In-Ear-Kopfhoérer k6nnen um 6-9 dB lauter werden als klassische Kopfhérer, da sie direkt im 
Gehdrgang liegen, was das Risiko auf GehérschGden erhdht. 

» Sollten Sie an Tinnitus leiden, reduzieren Sie die Lautstdrke. 

- Achten Sie stets auf eine angemessene Lautstdarke. Es wird empfohlen, den Kopfhorer nicht fUr 
langere Zeit bei hoher Lautstarke zu benutzen. 

- Wichtig bei In-Ear-Kopfhdérern ist die Sduberung der Silikonaufsdtze, da diese schnell schmutzig 
werden und durch einen erhdhten Keimpegel im Ohr das Risiko auf eine Gehdérgangsinfektion 
steigern. Da die In-Ear-Gerdte den Gehdrgang isolieren, bildet sich im Ohr ein feuchtwarmes ,,Klima‘, 
wodurch die Vermehrung der Keime ansteigt. 

- Halten Sie Kleinteile wie Produkt-, Verpoackungs- und ZubehGrteile von Kindern und Haustieren fern. 
Beim versehentlichen Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. 

- Mit der beyerdynamic MIY-App kénnen Sie Ihren Bluetooth®-Kopfhérer personalisieren. Die ,,Statistik"- 
Funktion der App zeichnet den Schalldruck auf, dem Ihre Ohren Uber die Zeit hinweg ausgesetzt sind. 
Sie bezieht sich allerdings nur auf den Schalldruck, der Uber die Lautsprecher des Kopfhérers entsteht 
und nicht von externen Larmquellen kommt. 

» In-Ear-Kopfhorer reduzieren die akustische AuUBenwahrnehmung drastisch. Die Verwendung von In- 
Ear-Kopfhérern im StraBenverkehr birgt groBes Gefahrdungspotenzial. Das Gehdér des Benutzers darf 
auf keinen Fall so stark beeintrachtigt werden, dass die Verkehrssicherheit gefGhrdet ist. Bitte achten 
Sie zudem daravuf, dass Sie die In-Ear-Kopfhérer nicht im Aktionsbereich von mdglicherweise 
gefdhrlichen Maschinen und Arbeitsgerdten verwenden. 

- Vermeiden Sie auBerdem den Gebrauch von In-Ear-Kopfhdérern in Situationen, in denen das Horver- 
mégen nicht beeintrachtigt werden darf, insbesondere beim Uberqueren eines BahnUbergangs oder 
auf einer Baustelle. 


Verdnderte akustische Wahrnehmung 

- FUr viele Menschen ist das Tragen von In-Ear-Kopfhérern gewdohnungsbedtUrttig, da sich die 
akustische Wahrnehmung der eigenen Stimme und des Kérpers sowie auftretende Innenohr- 
gerdusche beim Laufen von der ,normalen* Situation ohne In-Ear-Kopfhérer unterscheiden. Diese 
zundachst fremdartige Empfindung verringert sich jedoch gewodhnlich nach einiger Zeit des Tragens. 


Haftung / bestinmungsgemGfGer Gebrauch 

- Benutzen Sie das Produkt nicht anders als in dieser Produktanleitung beschrieben. beyerdynamic 
Ubernimmt keine Haftung bei nicht bestimmungsmdGBen Gebrauch des Produktes sowie der Zube- 
horteile. 

- beyerdynamic haftet nicht fUr SchGden an USB-Gerdten, die nicht den USB-Spezifikationen 
entsprechen. 
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beyerdynamic haftet nicht fUr Schdden aus Verbindungsabbrichen wegen leerer oder zu alten 
Akkus oder Uberschreiten des Bluetooth®-Sendebereichs. 
Bitte beachten Sie die jeweiligen l4nderspezifischen Vorschriften vor Inbetrieonahme. 


Warnhinweise Gerat 
- Zum Lades des Akkus Uber die integrierte USB-Buchse Typ C nur ein USB 2.0/3.0 standardkonformes 5V-Netzteil 


verwenden (Stromaufnahme betrdagt max. 0,5 A). 


+ WARNUNG: Die Akkus (Akkupack oder eingebaute Akkus) dUrfen nicht Ubermdfiger Hitze durch direkte Sonnene- 


instrahlung oder Fever ausgesetzt werden. 


+ VORSICHT: Nicht das Gehduse offnen. Wird der Akku nicht korrekt ersetzt, besteht Explosionsgefahr. 
» Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Schnee, FlUssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. 


Warnhinweise Batterie 

+ Nicht zerlegen. 

- Verwenden Sie die Batterie nicht, falls sie in Kontakt mit Wasser gekommen sein k6nnte. 

- Nicht hohen Temperaturen aussetzen (60 °C/140 °F). Zu hohe Umgebungstemperaturen fUhren zu irreversiblen 


Schdden am Akku, insbesondere bei hohem Ladezustand. 


+ Sollten Sie den Akku lGngere Zeit nicht verwenden bzw. Lagern, empfiehit es sich, den Akku auf ungefahr 50% der 


Ladung zu bringen und bei Temperaturen bis max. 30 °C zu lagern. 


+ Setzen Sie den Akku niemals Ubermdfiger Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung oder Feuer aus. 
- Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemdBen Gebrauch kann der Akku beschddigt werden. In extremen Fdllen 


Li 


besteht die Gefahr von: Explosion, Hitze-, Feuer-, Rauch- oder Gasentwicklung. 


eferumfang 

In-Ear-Kopfhérer mit Bluetooth®-Kabel mit 
Fernbedienung und zwei Akkupacks 

FUnf Paar OhrpassstUcke aus Silikon (XS, S, M, 
L, XL - bei Lieferung ist die GréGe M bereits 
auf dem Ohrhoérer montiert) 

Ein Paar Cerumen-Schutz in der 
Schalléffnung 

Ladekabel USB-A auf USB-C, po 
Lange 60 cm 

Hardcase zur Aufbewahrung 
Kurzanleitung 
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Verstauven und Herausnehmen aus 
der Verpackung 
FUr den besten Schutz verstauen Sie den In- 
Ear-Kopfhorer und entsprechendes Zubehoér 
wie abgebildet im beiliegenden Hardcase. 


Ohrpassstiicke auswGhlen / wechseln 

Im Lieferumfang des In-Ear-Kopfhorers befinden sich mehrere Ohrpassstucke in verschiedenen 
GrdBen. StandardmdaBig ist die GréBe M bei Auslieferung montiert. Wahlen Sie die fUr Sie passenden 
OhrpassstUcke aus, um einen bequemen und sicheren Sitz, gute AUBengeraduschdampfung und einen 
mdglichst guten Klang zu erreichen. 


Ot TE 


1. Ohrpassstick vorsichtig vom Ohrhdérer 2. Neues OhrpassstUck am Ohrhérer 
abziehen. befestigen. 

3. Bei regelmaBigem Gebrauch empfehlen wir, 
die Ohrpasssttcke alle 3 Monate zu 
wechseln. 

4. Ersatz-Ohrpassstucke aus Silikon 
k6nnen Uber den Ersatzteil-Shop von 
beyerdynamic bestellt werden. 
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In-Ear-KopfhGrer ins Ohr setzen und tragen 
Beide Ohrhorer entsprechend ihrer Kennzeichnung in 
das linke und rechte Ohr einsetzen. 

Die OhrhGrer sollten bequem und sicher sitzen. 


beyerdynamic MIY App 

Die MIY-App von beyerdynamic wird stetig weiterentwickelt, um Ihren Blue Byrd durch nvtzliche 
Funktionen wie die MOSAYC Klang-Personalisierung, die Tracking-Statistik Ihrer taglichen HOrgewohnhei- 
ten und andere Einstellungen an Ihre persénlichen Bedurfnisse anzupassen. Wenn Sie die MOSAYC 
Klang-Personalisierung verwenden, werden Sie erleben, dass Ihr Blue Byrd noch besser klingt. 


4, Download on the GETITON 
@ App Store Google Play 


Firmware und Updates 
Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Angaben auf die Standardeinstellungen der Firmware-Ver- 
sion 1.0 beziehen. 
Médglicherweise ist eine neuvere Firmware-Version verfUgbar. Diese k6nnen Sie ggf. selbst aktualisieren. 
- Laden Sie das nevueste Firmware-Tool von der Produktseite des In-Ear-Kopfhdérers unter 
www.beyerdynamic.com auf Ihren Computer herunter. 
Das Firmware-Tool ist sowohl fUr Windows als auch Mac verfUgbar. 
Schalten Sie den In-Ear-Kopfhérer Uber die Multifunktionstaste ein und verbinden Sie ihn Uber das 
mitgelieferte USB-Ladekabel mit Ihrem Computer. 
Starten Sie das Update-Tool und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Kompatibilitatshinweise 
Der In-Ear-Kopfhérer ist mit Bluetooth®-Abspielgerdten kompatibel, die folgende Profile unterstUtzen: 
A2DP (fUr AudioUbertragung) 
HFP (fUr Telefonie) 
HSP (Sprachausgabe) 
AVRCP (fUr die Ubertragung von Steuversignalen) 


Hinweis: Die damit verbundenen Funktionen stehen nur zur VerfUgung, wenn sie vom Abspielgerdt un- 
terstUtzt werden. 
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Unterstitzte Audio-Codecs 

Innerhalb des Profils A2DP unterstUtzt der In-Ear-Kopfhdrer die Audio-Codecs SBC, AAC, aptX™ und 
aptx™ LL. Die beste Audioqualitat bietet aptx™. Die geringste Audio-Latenz bietet aptx™ LL. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur solche Codecs flr die AudioUbertragung benutzt werden kénnen, 
die auch im Abspielgerdt vorhanden sind. 

Abspielgerdt und In-Ear-Kopfhorer verstandigen sich automatisch auf den besten gemeinsam verftg- 
baren Codec in folgender Reihenfolge: 

1. aptx™ LL 

2. ajptx™ 

3. AAC 

4. SBC 


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die meisten Abspielgerdte nicht anzeigen, welcher Codec aktiv in 
Verwendung ist. 


Bedienelemente 


@ Fernbedienung 

@ Lautstdarke erhéhen 

@ Multifunktionstaste 

@ Lautstdrke verringern 

® USB-Anschluss fUr Ladekabel (USB-C) 
@© Akkupacks 

@ Mikrofon 

LED 


_ _® 


Ein- und Ausschalten 


+ Einschalten 

Multifunktionstaste fUr 2 Sekunden drtcken. \ 
« Ausschalten 

Multifunktionstaste fUr 6 Sekunden dricken. 
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Bevor Sie den In-Ear-Kopfhorer erstmalig verwenden kénnen, mUssen Sie ihn mit Ihrem Mobiltelefon 
oder einem anderen Bluetooth®-fahigen Gerdt verbinden. Das Verbindungs-verfahren kann sich 
zwischen den verschiedenen Abspielgerdten unterscheiden. Bitte beachten Sie die entsprechende 


Bedienungsanleitung des Abspielgerdtes. 


\ 


\\ 


1. Beim ausgeschalteten |In-Ear-Kopfhorer 
6 Sekunden lang die Multifunktionstaste 
drucken @), um den Bluetooth®-Verbindungs- 
modus zu starten. 

2. LED auf der RUckseite der Fernbedienung 
blinkt abwechselnd blau und rot. 


Bluetooth®-Funktion am Abspielgerdat 
aktivieren und ggf. nach neuen Gerdten 
suchen lassen. 


Im Bluetooth®-Ment des Abspielgerdtes unter 
den verfUgbaren Gerdten ,,Blue BYRD“ 
auswahlen und beide Gerdte verbinden. 


5. LED auf der RUckseite der Fernbedienung 
zeigt erfolgreiche Bluetooth®-Verbindung 
durch blaves Leuchten an. Bei jedem 
weiteren Einschalten verbinden sich beide 
Gerdte automatisch wenn sie in Reichweite 
sind. 

Multi-Point-Betrieb 

Der In-Ear-Kopfhdérer kann mit bis zu 15 Bluetooth®-fahigen Gerdten gekoppelt werden. Mit maximal 
zwei Gerdten kann gleichzeitig eine aktive Verbindung hergestellt werden. Musikwiedergabe und Tele- 
fonie ist jedoch nur mit einem Gerdt gleichzeitig mdglich. Telefonie hat dabei Prioritat vor Musikwieder- 
gabe, d.h. bei einem Anruf wird die Musikwiedergabe unterbrochen. 


Bei der Benutzung der Abspielgerdte (AG) gilt folgende Prioritatenliste: 


Prioritat Profil Abspielgerdte (AG) 

1 HFP (Telefonie) AG 1 (zuerst verbundenes Gerdat) 

2 HFP (Telefonie) AG 2 (als zweites verbundenes Gerdt) 
3 A2DP (Musikwiedergabe) AG 1 (zuerst verbundenes Gerdat) 

4 A2DP (Musikwiedergabe) AG 2 (als zweites verbundenes Gerdt) 


Multi-Point einstellen 
In-Ear-Kopfhérer mit dem ersten Gerdt verbinden (siehe ,Verbinden mit dem Abspielgerdat (Pairing)"). 
Bluetooth®-Verbindung am ersten Gerdt deaktivieren. 
In-Ear-Kopfhdérer ausschalten. 
In-Ear-Kopfhérer mit dem zweiten Gerdt verbinden (siehe ,Verbinden mit dem Abspielgerdat*). 
Bluetooth®-Verbindung des ersten Gerdtes wieder aktivieren, das sich automatisch mit dem 
In-Ear-Kopfhérer verbindet. 
Wenn beide Gerdte mit dem In-Ear-Kopfhérer gekoppelt sind, verbindet sich der In-Ear-Kopfhérer 
automatisch mit beiden Gerdten, bei jedem weiteren Einschalten. 
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Multi-Point verwenden 

Wenn Sie den In-Ear-Kopfhérer mit zwei Gerdten verbunden 

haben 

— und gerade die Medienwiedergabe aktiviert haben, drucken 
Sie einmal kurz die Multifunktionstaste, um einen eingehen- 
den Anruf anzunehmen. 

— und gerade einen Anruf aufgelegt haben, drucken Sie einmal 
kurz die Multifunktionstaste, um die Medienwiedergabe zu 
starten, die zuletzt abgespielt wurde. 


Einstellen der Lautstdrke 


\ 


+ Lautstdrke reduzieren 


+ Lautstarke erhéhen Taste€) drucken. 


Taste (+) drUcken. 


Medienwiedergabe 


Beachten Sie bitte, dass die nachfolgend beschriebenen Funktionen vom jeweiligen verwendeten 
Abspielgerdt und der Player-Software abhdngen und eventuell nicht zur VerfUgung stehen. Der In-Ear- 
Kopfhérer sendet lediglich Steversignale, die mit dem Bluetooth®-Standard konform sind. 


* Start / Pause 
Multifunktionstaste 1 x kurz drucken. 


+ N@&chsten Titel abspielen 
Multifunktionstaste 2 x kurz drUicken. 


* Vorherigen Titel abspielen 
Multifunktionstaste 3 x kurz drucken. 


* Vorspulen 
Multifunktionstaste 2 x kurz drucken und nach dem zweiten Drucken 
gedrtckt halten. 


* Zurickspulen 
Multifunktionstaste 3 x kurz drucken und nach dem dritten Drucken 
gedrtckt halten. 


Pers6nlichen Assistenten aufrufen 


+ Pers6nlichen Assistenten Ihres Smartphones oder Tablets (Siri, Google 
Assistant etc.) aufrufen 
Multifunktionstaste fUr ca. 2 Sekunden drUcken. 


2 Sek, 


Blue BYRD - In-Ear-Kopfhérer 25 


Anrufsteverung 


2 Sek. 
* Anruf annehmen / 
beenden + Anruf abweisen 
i i \ Multifunkti fU 
Multifunktionstaste kurz ultitunktionstaste TUr 
drucken. ca. 2 Sekunden drucken. 
_ Anruflautstark 
+ Anruflautstarke erhéhen 7 sete oie 
Taste (+) drucken. i 
Taste (-) drUcken. 


Akku aufladen 
Wir empfehlen, zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte 
USB-Ladekabel zu verwenden. 


~~ 


1. In-Ear-Kopfhérer ausschalten. 
2. In-Ear-Kopfhdérer mit dem mitgelieferten Ladekabel an eine i 
beliebige standardkonforme spannungsfUhrende USB-A- 
Buchse (z.B. USB-Netzteil) anschlieBen. " 
3. WdGhrend des Ladens blinkt die LED auf der RUckseite der 


Fernbedienung rot. 
4. Sobald die LED dauerhaft rot leuchtet, ist der Akku voll- 
stGndig geladen. 


5. Nach dem Ladevorgang das USB-Ladekabel entfernen 


2 Sek. 
But Werkseinstellungen zurUcksetzen 
\ 2x 
In-Ear-Kopfhérer einschalten. \ 
Multifunktionstaste fUr ca. 2 Sekunden gedrtckt halten und 
gleichzeitig 2 x kurz die / 


(-) Taste drUcken. 
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Tastenbedienung der Fernbedienung 
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Lautstarke erhéhen 


Taste (+) @ drucken 


Lautstarke verringern 


Taste (-) @ drucken 


Einschalten 


Multifunktionstaste @) 2 Sek. drucken 


Ausschalten 


Multifunktionstaste @) 6 Sek. dricken 


Medienwiedergabe starten/stoppen 


Multifunktionstaste @) einmal kurz drucken 


Zum nachsten Titel springen 


Multifunktionstaste @) zweimal kurz drucken 


Zum vorigen Titel springen 


Multifunktionstaste @) dreimal kurz drUcken 


Vorwarts spulen 


Multifunktionstaste @) zweimal kurz drucken und 
danach halten 


RUckwarts spulen 


Multifunktionstaste @) dreimal kurz drUcken und 
danach halten 


Anruf annehmen/auflegen 


Multifunktionstaste @) einmal kurz drucken 


Eingehenden Anruf abweisen 


Multifunktionstaste @) 2 Sek. drucken 


Personlichen Assistenten starten (Siri, Google 
Assistant etc.) 


Multifunktionstaste @) 2 Sek. drucken 


Einstellungen Uber die Tasten der Fernbedienung 


Sprachansagen ein- oder ausschalten 


Auf Werkseinstellungen zuruUcksetzen 


Multifunktionstaste @) ca. 2 Sek. lang drucken und 
gleichzeitig Taste (+) @ 2 x kurz drucken 


Multifunktionstaste @) ca. 2 Sek. lang drucken und 
gleichzeitig Taste (-) @ 2 x kurz drucken 


Bedeutung der LED-Anzeige der Fernbedienung 


Aufladen 


Vollstandig aufgeladen 


LED ® blinkt rot 
LED ® leuchtet daverhaft rot 


Ausschalten 


LED ® leuchtet einmal 1,5 Sek. rot 


Akku ist fast leer 


LED ® blinkt schnell rot 


Bluetooth®-Verbindungsmodus aktiv 


LED ® blinkt abwechselnd blau und rot 


Bluetooth®-Verbindung aktiv 


LED ® blinkt kurz blau alle 7 Sek. 


Bluetooth®-Verbindung verloren 


LED ® blinkt kurz blau alle 3 Sek. 


Medienwiedergabe aktiv 


Eingehender Anruf 


LED ® blinkt kurz blau alle 7 Sek. 
LED ® blinkt schnell blau 


Anruf aktiv 


LED ® blinkt kurz blau alle 7 Sek. 


Firmware Update Modus aktiv 


LED ® leuchtet daverhaft rosa 
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Einstellungen in Abspielgerdten fir Ihren besten kabellosen Klang 

Um mit dem In-Ear-Kopfhoérer Uber Bluetooth® Ihren bestmdglichen Klang zu erzielen, sollten Sie die 
folgenden praktischen Hinweise berUcksichtigen: 
1. Lautstarke am In-Ear-Kopfhérer auf Minimum einstellen, am Abspielgerdt auf Maximum. 
2. Lautstarke dann nur noch am In-Ear-Kopfhérer regulieren, nicht mehr am Abspielgerdt. 


Wichtig: 


Dies gilt nur fUr Abspielgerdte, welche die Lautstarke nicht automatisch synchronisieren. 
Bei Abspielgerdten, welche die Lautstarke automatisch synchronisieren (z.B. iPhone, iPad, diverse 
Android-Smartphones), ist die Kopfhdérerlautstarke immer identisch mit der Lautstarke des Abspiel- 


gerdates. 


3. Médglicherweise in der Software des Abspielgerdtes vorhandene Audio-Effekte deaktivieren. 


Problemlésung 


Problem 


Ursache 


Lésung 


In-Ear-Kopfhoérer lGsst sich nicht 
einschalten 


Akku ist leer oder nur noch 
schwach geladen 


Akku laden 


Es wird kein Audio ausgegeben 


Der In-Ear-Kopfhoérer erscheint 
nicht in den verfUgbaren Blue- 
tooth®-Gerdten im Abspielgerdat 


Es besteht keine Bluetooth®- 
Verbindung 


+ Der In-Ear-Kopfhorer ist aus- 
geschaltet 

+ Der In-Ear-Kopfhorer ist nicht 
im Verbindungsmodus 

+ Es besteht bereits eine Blue- 
tooth®-Verbindung zu einem 
anderen Abspielgerdat 


In-Ear-Kopfhérer mit dem Ab- 
spielgerdt verbinden 


- In-Ear-Kopfhorer einschalten 


- In-Ear-Kopfhorer in den 
Verbindungsmodus setzen 

+ Bluetooth®-Verbindung zum 
anderen Abspielgerdt trennen 
und den In-Ear-Kopfhoérer mit 
dem gewunschten Gerdt 
verbinden 


Die Wiedergabe ist zu leise, ob- 
wohl am In-Ear-Kopfhoérer maxi- 
mal eingestellt 


Das zugespielte Audiosignal ist 
zu leise 


Wiedergabelautstarke am Ab- 
spielgerdt auf Maximum stellen 


Der Klang ist scharf und die 
Basswiedergabe zu gering 


Die Abdichtung der Ohrhérer 
reicht nicht aus 


Passende Ohrpasstucke links 
und rechts wahlen, bis der Klang 
ideal ist 


Die kabellose Reichweite ist zu 
gering oder es kommt zu 
Verbindungsabbrichen 


Es bestehen St6rungen mit 
anderen Gerdten 


Entfernen Sie sich von WLAN- 
Routern und Mikro- 
wellengerdten, achten Sie 
darauf, dass Ihr K6rper sich nicht 
zwischen Abspielgerdt und der 
In-Ear-Kopfhérer befindet 
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Pflege 
Zum Reinigen aller Teile des In-Ear-Kopfhdérers ein weiches mit Alkoholreiniger befeuchtetes Tuch 
verwenden. Darauf achten, dass keine FlUssigkeit in das Gehduse bzw. in den Schallwandler dringt. 
Keine l6sungsmittelhaltigen Reiniger verwenden, da diese die Oberflache beschddigen kénnen. 
Bei Bedarf k6nnen Sie den Cerumen-Schutz austauschen. Dieser ist als Ersatzteil erhdltlich. 


Hinweise fir die Akku-Lebensdavuer bei Li-lon-Akkus 
Nach vollstandigem Laden das USB-Anschlusskabel vom Ladegerdt und In-Ear-Kopfhérer trennen. 
Hohe Temperaturen, vor allem mit hohem Ladezustand, kOnnen zu irreversiblen Schdden fUhren. 
Wird der Akku lGngere Zeit nicht verwendet bzw. gelagert, empfiehit es sich, den Akku auf ungefahr 
50% der Ladung zu bringen und bei Temperaturen bis max. 20 °C zu lagern. 
Nach dem Gebrauch das akkugespeiste Produkt ausschalten. 


Ersatzteile 
Ersatzteile fUr den In-Ear-Kopfhérer finden Sie unter www.beyerdynamic.com/service. 


Entsorgung 

Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung 

bedeutet, dass Ihre elektrischen und elektronischen Gerdte am Ende ihrer Lebensdauer 

gesondert vom Hausmull entsorgt werden sollten. Es gibt getrennte Sammelsysteme fUr das 

Recycling in der EU. FUr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die ortlichen Behdérden =a 
oder an den Handler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. 


Entsorgung des Akkus 

Dieses Symbol bedeutet, dass entsprechend den értlichen Gesetzen und Vorschriften Ihr Pro- 

dukt und/oder die Batterie getrennt vom HausmuUIll entsorgt wird. Wenn das Produkt das Ende 

seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer durch lokale Behdérden benannten 

Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts und/oder des Akkus 

zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, die natUrlichen Ressourcen zu schonen und és ist sicherge- 

stellt, dass das Recycling in einer Art und Weise stattfindet, die die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt schutzt. 
Alte Batterien kénnen Stoffe enthalten, die schddlich fr Ihre Gesundheit und die Umwelt sind. 
Entsorgen Sie benutzte Batterien immer gemdaB den geltenden Vorschriften. Bitte werfen Sie die 
benutzten Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr) oder in Ihren HausmUll. Bringen Sie sie zu Ihren 
drtlichen Sammelstellen. Die RUckgabe ist kostenlos und gesetzlich erforderlich. Bitte entsorgen Sie 
nur entladene Batterien. 
Alle Batterien werden recycelt, um wertvolle Materialien wie Eisen, Zink oder Nickel zurUckzugewin- 
nen. 


Vereinfachte EU-Konformitdtserkladrung 

Hiermit erklart beyerdynamic, dass das FunkUbertragungsgerdat die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfullt. Der 
vollstandige Text der EU-Konformitdétserklarung ist im Internet unter folgender Adresse zu finden: 

http: //www.beyerdynamic.com/cod 


Technische Daten 


HF-Frequenzbereich ................0505 2,402 — 2,480 GHz 
Sendeleistung ...............0 00 e eee 10 dBm 
Betriebstemperaturbereich............. 0 bis 40 °C 
Ladetemperaturbereich ................ 0 bis 40 °C 


NGhere Angaben zu den technischen Daten finden Sie im Internet unter: 
www.beyerdynamic.com/blue-byrd 
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Produktregistrierung 
Im Internet unter www.beyerdynamic.com kénnen Sie Ihren In-Ear-Kopfhoérer unter Angabe der 
Seriennummer registrieren. 


Garantiebestimmungen 

beyerdynamic gewdhrt eine eingeschrankte Garantie fUr das von Ihnen gekaufte Original 
beyerdynamic Produkt (nachfolgend: ,,Produkt*). 

Wenn Sie fUr Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen mUssen, bringen Sie es zu dem 
Handler, von dem Sie es erworben haben, oder zu einem autorisierten Service Partner von 
beyerdynamic. Eine Ubersicht aller weltweiten Service-Partner finden Sie im Internet unter 
www.beyerdynamic.com/vertriebspartner. 

Nach Mafsgabe der Bedingungen dieser eingeschrankten Garantie garantiert beyerdynamic, dass 
dieses Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese 
Garantie gilt fUr zwei (2) Jahre ab Datum des Kaufs von fabrikneuen, ungebrauchten Produkten durch 
den erstmaligen Endkunden. 

Zum Nachweis heben Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg auf. Auf dem Kaufbeleg mUssen das 
Kaufdatum und die Bezeichnung des Produktes angegeben sein. Ohne diesen Nachweis, den 
beyerdynamic oder der zustandige beyerdynamic Service-Partner prift, Ksnnen gegenUber 
beyerdynamic keine Anspriche aus dieser eingeschrankten Garantie geltend gemacht werden; 
beyerdynamic und die beyerdynamic Service-Partner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungs- 
gebuhr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Mafgabe dieser Garantiebedingungen keinen 
Garantiefall darstellt. 

Die Garantieleistungen bestehen nach Wahl von beyerdynamic in der unentgeltlichen Beseitigung von 
Material- oder Fertigungsfehlern durch Reparatur, Austausch von Teilen oder Ersatz des kompletten 
Produkts. Wenn beyerdynamic das Produkt repariert, Teile austauscht oder das Produkt ersetzt, so gilt 
der Garantieanspruch flr den betreffenden Defekt bzw. das ersetzte Produkt fUr die verbleibende 
Dauer der ursprUnglichen Garantiezeit bzw. fUr neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nach- 
dem, welcher Zeitraum ldnger ist. Die Reparatur- bzw. ErsatzansprUche kénnen mit funktional gleich- 
wertigen, instand gesetzten Produkten erfullt werden. Ersetzte Bauteile oder Komponenten werden 
Eigentum von beyerdynamic. 


Ausgenommen von dieser eingeschrankten Garantie sind: 

- unwesentliche Fehler oder Abweichungen in der Beschaffenheit des Produktes, die fUr Wert und 
bestimmungsmaBigen Gebrauch unerheblich sind 
dem Produkt beigefUgte Zubehérartikel 
Akkus und Batterien (diese Produkte haben wegen ihrer Beschaffenheit eine kurzere Lebensdauer, 
die zudem im Einzelfall Konkret von der Nutzungsintensitat abhdngt) 
Kopfpolster, Ohrpolster, Windschutz sowie alle Teile des Produktes, die beim Einsatz direkten 
Kérperkontakt haben 
Fehler, welche durch unsachgemdfen Gebrauch oder Missbrauch des ProdukKts (z.B. Bedienungs- 
fehler, mechanische Beschddigungen, falsche Betriebsspannung) einschlieGBlich, aber nicht 
beschrdankt auf die zweckfremde Verwendung des Produkts entstanden sind 
Fehler am Produkt aufgrund Nichtbeachtung der Anleitungen von beyerdynamic zu Gebrauch und 
Wartung 
Fehler am Produkt, die durch normalen Verschleifs entstanden sind 
Fehler am Produkt aufgrund oder im Zusammenhang mit am Produkt vorgenommenen Modifikationen, 
sofern nicht Uber Art und Umfang der Modifizierung eine vorherige schriftliche Zustimmung von 
beyerdynamic vorliegt 
Fehler am Produkt aufgrund hdéherer Gewalt 
Fehler am Produkt, die Ihnen beim Kauf des Produkts bereits bekannt waren 
Fehler am Produkt, die durch den Einsatz von Zubehdérkomponenten oder Peripheriegerdten verur- 
sacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehdr von beyerdynamic handelt, welches fUr 
dieses Produkt entwickelt wurde 


Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte Personen oder 
Werkstdtten. 
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Die eingeschrankte Garantie kann weltweit in allen Landern in Anspruch genommen werden, in denen 
das jeweils nationale Recht diesen Garantiebestimmungen nicht entgegensteht. Andere oder weit- 
ergehende als die hier beschriebenen Anspriche k6nnen aus der eingeschrankten Garantie nicht 
geltend gemacht werden. Daneben kénnen Sie als Endkunde in Ihrem Land gesetzliche Anspruche 
haben, die durch diese eingeschrankte Garantie nicht eingeschrankt werden. Die eingeschrankte 
Garantie beschrankt weder Ihre gesetzlichen Rechte noch die Rechte des Verbrauchers gegen den 
Handler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben. 


ES GIBT KEINE AUSDRUCKLICHEN GARANTIEN, EGAL OB SCHRIFTLICH ODER MUNDLICH; AUSSER DIESER 
GEDRUCKTEN VERSION DER EINGESCHRANKTEN GARANTIE. SAMTLICHE IMPLIZITEN GARANTIEN, EIN- 
SCHLIESSLICH — OHNE HIERAUF BESCHRANKT ZU SEIN — GARANTIEN DER HANDELSUBLICHKEIT UND DER 
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FUR DIE DAUER DIESER EINGESCHRANKTEN 
GARANTIE. BEYERDYNAMIC IST, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZTLICH ZULASSIG IST, IN KEINEM 
FALL HAFTBAR FUR MITTELBARE ODER FOLGESCHADEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH — OHNE 
HIERAUF BESCHRANKT ZU SEIN — ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE. 


In einigen Landern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschrankung von mittelbaren oder 
Folgeschdden bzw. die Beschrankung der Dauer impliziter Garantien nicht zuldssig. In diesem Fall 
gelten die vorstehenden BeschrGnkungen und Ausschlusse nicht fr Sie. 


Warenzeichen 
Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen bzw. ein Markenzeichen der Microsoft Corporation in 
den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. anderen Landern. 


Apple, iPhone, iPod touch, macOS und Mac sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und an- 
deren Landern registriert sind. 


Android ist ein Markenzeichen von Google LLC 

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche 
Verwendung dieser Marken durch beyerdynamic ist lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen 
gehoren den jeweiligen Inhabern. 

Qualcomm aptx™ ist ein Produkt der Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seiner Niederlassungen. 
Qualcomm? ist eine eingetragene Marke der Qualcomm Incorporated in den USA und anderen 


Landern. aptx™ ist eine eingetragene Marke der Qualcomm Technologies International, Ltd 


N-Mark ist ein Markenzeichen bzw. eingetragenes Markenzeichen von NFC Forum, Inc. in den USA und 
anderen Landern. 


USB Typ-A und USB Typ-B sind Markenzeichen von USB Implementers. 
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Nous vous remercions de la confiance apportée 4 notre maison en choisissant les €couteurs intra- 
auriculaires Blue BYRD. 

Afin de vous faire bénéficier de la meilleure expérience sonore possible, nous souhaitons vous 
expliquer comment utiliser les @couteurs intra-auriculaires. 


Consignes de sécurité 

- Avant d’utiliser le produit, veuillez lire attentivement l’intégralité de ce mode d’emploi. 

+ N'utilisez pas le produit lorsqu’il est endommagé. 

- La société beyerdynamic GmbH & Co. KG ne pourra étre tenue responsable de tous 
dommages au produit ou de toutes blessures subies par quiconque du(e)s a une utilisation 
du produit négligente, incorrecte, erronée ou non conforme a |’usage indiqué par le 
fabricant. 


Eviter les risques pour la santé et les accidents 

- Lorsque vous utilisez les @couteurs intra-auriculaires, veillez G ce que le volume sonore soit réglé G un 
minimum. Réglez le volume sonore seulement apres avoir mis les @couteurs intra-auriculaires dans 
les oreilles. Pour éviter une éventuelle lésion auditive, n’utilisez pas vos 6couteurs intra-auriculaires a 
un volume élevé trop longtemps. Comme niveau pour le réglage du niveau sonore, il faut contrdler si 
VOUS pouvez encore percevoir votre propre voix lorsque vous écoutez et parlez comme d’habitude 
avec les écouteurs intra-auriculaires mis dans les oreilles. 

- Nous souhaitons vous avertir qu’une 6coute 4 volume sonore trop élevé pendant trop longtemps 
peut endommager l’ouie. Des lésions auditives représentent toujours une diminution irréversible de la 
capacité auditive. Les €couteurs intra-auriculaires ont un volume supérieur de 6 4 9 dB au volume so- 
nore émis par des écouteurs classiques. Sachant qu’ils sont directement placés dans le conduit au- 
ditif, le risque d’endommager l’ouie augmente. 

- Si vous souffrez d’acouphenes, faites attention si vous mettez le son trés fort. 

Veillez toujours 4 mettre le son G un niveau adéquat. Il est recommandeé de raccourcir au maximum 

les temps d’écoute lorsque le volume est éleve. 

- Sagissant des écouteurs intra-auriculaires, le nettoyage des embouts silicone est essentiel, car 
ceux-ci se salissent vite et augmentent le risque d’infection du conduit auditif compte tenu de la 
concentration élevée de germes. Comme les écouteurs intra-auriculaires isolent le conduit auditif, 
un « climat » chaud et humide se forme 4 l'intérieur de l’oreille, favorisant la multiplication des 
germes. 

- Tenez les petits elements appartenant au produit, 4 l’emballage et aux accessoires hors de portée 
des enfants et des animaux de compagnie. En cas d’ingestion accidentelle, il existe un risque 
d’étouffement. 

» Lapplication beyerdynamic MIY vous permet de personnaliser votre casque Bluetooth® La fonction « 
Statistiques » de l’application offre un suivi de la pression acoustique supportée par les oreilles de 
l'utilisateur au fil du temps. Cette fonction fait uniquement référence a la pression acoustique créée 
par les enceintes intégrées du casque et non aux sources sonores externes. 

» Les écouteurs intra-auriculaires diminuent énormément la perception acoustique des bruits am- 
biants. Le port d’écouteurs intra-auriculaires lors des déplacements sur la voie publique présente un 
gros risque potentiel. Louie de l'utilisateur ne doit, en aucun cas, étre si influencée que cela repré- 
sente un risque pour la sécurité routiére. Veuillez, en outre, veiller G ne pas utiliser les @couteurs intra- 
auriculaires dans le rayon d’action de machines et d'outils potentiellement dangereux. 

- De plus, évitez d’utiliser les @couteurs intra-auriculaires lorsque la capacité auditive ne doit pas subir 
de diminution, en particulier lors du franchissement d’un passage 4 niveau ou sur un chantier. 


Perception acoustique modifiée 

- Pour beaucoup de personnes, le port d’écouteurs intra-auriculaires demande un certain temps pour 
s'y habituer car la perception acoustique de la propre voix et du corps ainsi que les bruits qui se pro- 
duisent dans loreille lorsqu’une personne marche different de la « normalité » sans écouteurs intra- 
auriculaires. Cette sensation de corps étranger diminue cependant normalement apres avoir porté un 
certain temps les écouteurs intra-auriculaires. 
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Responsabilité / utilisation conforme 

- Nutilisez pas le produit pour un autre usage que celui décrit dans ce mode d’emploi. beyerdynamic 
ne saurait étre tenu responsable en cas d'utilisation non conforme du produit et des accessoires. 

- beyerdynamic n'est pas responsable des dommages subis par les appareils USB ne reépondant pas 
aux specifications USB. 

- beyerdynamic n'est pas responsables des dommages résultants de coupures de connexions en 
raison de piles vides ou trop vieilles ou de dépassement de la distance d'émission Bluetooth®. 

- Avant la mise en service, veuillez tenir compte des prescriptions spécifiques au pays correspondant. 


Avertissements concernant l'appareil 

+ Pour charger l'accumulateur via la prise USB type C, utilisez uniquement un bloc d'alimentation 
conforme a la norme USB 2.0/3.0 5V (I'intensité du courant absorbé s'établit G max. 0,5 A). 

- AVERTISSEMENT : Les batteries (bloc batterie ou piles installées) ne doivent pas étre exposées a de 
trop fortes chaleurs, par exemple a la lumiére directe du soleil ou a des flammes. 

- ATTENTION: Ne pas ouvrir le boitier. Risque d'explosion si l'accu n'est pas correctement remplacé. 

- N’exposez pas le produit 4 la pluie, & la neige, aux liquides ou a I’humidite. 


Avertissements concernant la batterie 

- Ne pas démonter. 

- Nutilisez pas la batterie si elle risque d’entrer en contact avec de l’eau. 

- Ne pas l'exposer a des températures élevées (60 °C/140 °F). Les températures ambiantes trop élevées 
provoquent des dommages irréversibles a l'accu, surtout en cas de niveau de chargement éleveé. 

- Si vous n’utilisez pas ou que si vous stockez l’accu pendant une longue durée d’utilisation, il est 
recommandé de charger l’accu a environ 50 % et de le stocker & une température de 30 °C max. 

- N'exposez jamais les batteries a de trop fortes chaleurs, par exemple a la lumiére directe du soleil ou 
a des flammes. 

- Encas de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive, les accus peuvent étre endommagés. Dans 
des cas extrémes, il y a un risque : d’explosion, de dégagement de chaleur, d’'incendie et de 
dégagement de fumée ou de gaz. 


eameny du colis 
Ecouteurs intra-auriculaires avec cable 
Bluetooth® avec télecommande et deux 
packs accus 
Cing paires d’embouts en silicone 
(XS, S, M, L, XL - G la livraison, la taille M est 
déja installée sur les @couteurs) 
Une paire de protections anti-cérumen dans 
ouverture pour le son haat 
Cdble de chargement USB-A sur USB-C, 
longueur 60 cm 
Etui rigide de rangement 
Notice abrégée i | 


francais 


34 Ecouteurs intra-auriculaires Blue BYRD 


Rangement et déballage 

- Afin de les protéger au mieux, rangez systé- 
matiquement les écouteurs intra-auricu- 
laires et les accessoires correspondants 
dans |'étui également fourni. 


Sélectionner/remplacer les embouts 

Parmi les accessoires fournis avec les écouteurs intra-auriculaires se trouvent plusieurs embouts de tailles dif- 
férentes. Par défaut, a la livraison, la taille M est montée sur les 6couteurs intra-auriculaires. Choisissez les em- 
bouts adéquats afin que les écouteurs intra-auriculaires tiennent confortablement et de manieére sOre dans les 
oreilles, garantissent une bonne attenuation des bruits ambiants et permettent d’obtenir la meilleure sonorité 
possible. 


AA 
vi 


]. Enlever prudemment l'embout de I'6couteur. 2. Fixer un nouvel embout sur l'écouteur. 

3. Encas d'utilisation frequente, nous vous 
recommandons de changer les embouts 
auriculaires tous les 3 mois. 

4. Vous pouvez commander des embouts 
auriculaires de remplacement aupres de 
la boutique des piéces de rechange de 
beyerdynamic. 
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Placer les écouteurs intra-auriculaires a 
Pinteneur de l’oreille et les porter 
En fonction du symbole, placez les deux écouteurs 
dans l’oreille droite et l’oreille gauche. 
Les écouteurs doivent étre mis en place de maniére 
s0re et confortable. 


Application MIY (Make It Yours) de beyerdynamic 

Lapplication beyerdynamic MIY est un outil évolutif permettant d’ajouter des fonctionnalités pratiques 
a votre casque Blue Byrd, comme la personnalisation acoustique MOSAYC, les statistiques de suivi 
audio et bien d’autres parameétres permettant d’adapter le casque 4 vos besoins personnels. 


Avec la personnalisation acoustique MOSAYC, vous constaterez que votre Blue Byrd aura un son 
encore meilleur. 


4, Download on the GETITON 
@ App Store Google Play 


Firmware et mises a jour 
Notez bien que les descriptions suivantes font référence aux parametres standard tels que fournis 
avec la version 1.0 du firmware. 
ll est possible qu’une version plus récente du firmware soit disponible. Le cas échéant, vous pouvez la 
mettre GO jour vous-méme. 
- Téléchargez sur votre ordinateur le tout nouveau logiciel de la page de produit des écouteurs 
intra-auriculaires sur www.beyerdynamic.com. 
Le logiciel est disponible tant pour Windows que pour Mac. 
Allumez les €couteurs intra-auriculaires via la touche multifonctions et reliez-les G votre ordinateur 
via le céble de chargement USB fourni. 


Démarrez l’outil de mise a jour puis suivez les consignes qui s’affichent 4 l’écran. 


Remarques concernant la compatibilité 
Les écouteurs intra-auriculaires sont compatibles avec les lecteurs Bluetooth® supportant les profils 
suivants : 
A2DP (pour la transmission audio) 
HFP (pour la téléphonie) 
HSP (pour la sortie vocale) 
AVRCP (pour la transmission des signaux de commande) 
Remarque: Les fonctions liées sont disponibles uniquement lorsqu’elles sont supportées par le lecteur. 


francais 


36 Ecouteurs intra-auriculaires Blue BYRD 


Codecs audios supportés 

Au sein du profil A2DP, les 6couteurs intra-auriculaires supportent les Audio-Codecs SBC, AAC, aptXTM 
et APtXTM LL. aptX™ HD offre la meilleure qualité audio. aptX™ LL offre la latence audio la plus faible. 
Remarque: Notez que pour la transmission audio, il est uniquement possible d’utiliser les codecs pré- 
sents dans le lecteur. 


Le lecteur et les €couteurs intra-auriculaires s’;accordent automatiquement pour choisir le meilleur 
codec commun disponible dans l’ordre suivant : 

1. GPtXTM LL 

2. APtXTM 

3. AAC 

4. SBC 


Remarque : notez que la plupart des lecteurs n’affichent pas le codec quiils utilisent activement. 


Elements de commande 


any 


SX 


@ Commande 4a distance 
@ Augmentation du volume sonore 


i @ Touche multifonctions 
5 @ @ Diminution du volume sonore 
; ® Prise USB pour le cdble de chargement 
(USB-C) 
Le © Packs accus 
@ Microphone 
LED 
Mise en marche et 4 Il'arrét 
¢ Allumer 
Appuyer sur la touche multifonctions pendant 2 secondes. \ 
+ Eteindre 


Appuyer sur la touche multifonctions pendant 6 secondes. 
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Connexion au lecteur (pairage) 

Avant de pouvoir utiliser les écouteurs intra-auriculaires pour la premiére fois, vous devez les 

connecter 4 votre téleéphone mobile ou a un autre appareil compatible avec Bluetooth®. Lopération de connexion 
peut varier en fonction des différents lecteurs. Consultez le mode d’emploi correspondant du lecteur. 


we 
| 
1. Alors que les écouteurs intra-auriculaires sont 3. Activer la fonction Bluetooth® sur le lecteur o 
éteints, aopuyer pendant 6 secondes sur la et rechercher éventuellement d'autres | 
touche multifonctions @, pour lancer le mode de appareils. oOo 
connexion Bluetooth®. 4. Dans le menu Bluetooth® du lecteur, rechercher « 5 
2. LAaLED au verso de la commande 4 distance cli- Blue BYRD » parmi les appareils disponibles et ap- = 
gnote alternativement en bleu et en rouge. parier les deux appareils. 


5. LaLED au verso de la commande 4a distance in- 
dique que la connexion Bluetooth® est réussie par 
une lumiére bleue A chaque nouvel allumage, les 
deux appareils se connecteront automatiquement 
siils sont situés dans le champ de connexion. 


Fonctionnement 4 points multiples 

lest possible de connecter jusqu’d 15 appareils compatibles avec Bluetooth® aux écouteurs intra-auriculaires. Au 
maximum deux appareils peuvent établir en méme temps une connexion active. La lecture de morceaux de 
musique et la telephonie ne sont cependant possibles qu’avec un appareil. La telephonie a alors priorité sur la 
ecture de morceaux de musique c’est-d-dire que la lecture de morceaux de musique est interrompue dés que 
quelqu’un appelle. 


La liste des priorités suivantes est applicable lors de l'utilisation des lecteurs (LE) : 


Priorité Profil Lecteurs (LE) 

1 HFP (pour la télephonie) LE] (le premier appareil qui est connecté) 

2 HFP (pour la télephonie) LE2 (le deuxieéme appareil qui est connecté) 
3 A2DP (lecture de morceaux de musique) | LEI (le premier appareil qui est connecté) 

4 A2DP (lecture de morceaux de musique) | LE2 (le deuxieme appareil qui est connecté) 


Régler les points multiples 

+ Connecter les écouteurs intra-auriculaires avec le premier appareil (voir « Connecter avec le lecteur (Pairing) ») 
Désactivez la connexion Bluetooth® du premier appareil. 
Eteindre les écouteurs intra-auriculaires. 
Connectez les écouteurs intra-auriculaires avec le deuxieme appareil (voir « Connecter avec le lecteur »). 
Réactivez la connexion Bluetooth® du premier appareil qui se connecte automatiquement aux écouteurs intra- 
auriculaires. 
Lorsque les deux appareils sont couplés aux écouteurs intra-auriculaires, les écouteurs intra-auriculaires se 
connectent automatiquement aux deux appareils G chaque prochaine mise en marche. 
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Utiliser les points multiples 
Lorsque vous avez connecté les écouteurs intra-auriculaires a 
deux appareils 
- et que vous avez activé la touche de lecture des médias, 
appuyez brieévement une fois sur la touche multifonctions \ 
pour accepter un appel entrant, 
— et que vous avez raccroché un appel, appuyez brievement 
une fois sur la touche multifonctions pour reprendre la lecture 
du média que vous étiez en train d’écouter. 
Réglage du niveau sonore 

Al 

I 


\ 


* Augmenter le volume - Baisser le volume sonore 
sonore Appuyez sur la touche (-). 
Appuyez sur la touche (+). 


Lecture des médias 

Notez que les fonctions décrites ci-dessous dépendent du lecteur utilisé et du logiciel de lecture. Il est 
possible qu’elles ne soient pas disponibles. Les @couteurs intra-auriculaires envoient uniquement des 
signaux de commande conformes au standard Bluetooth®. 


« Démarrage / Pause 
Appuyer brievement 1x sur la touche 
multifonctions. 


« Jouer le titre suivant 
Appuyer brievement 2x sur la touche multifonctions. 

+ Jouer le titre précédent \ 
Appuyer briegvement 3x sur la touche multifonctions. 

» Avance rapide 
Appuyez brigvement 2x sur la touche multifonction puis maintenez la I 


troisieme pression. 


+ Retour rapide 
Appuyer brieévement 3x sur la touche multi 
quatriéme pression. 


onctions puis maintenir la 


Appeler l’assistant personnel 

- Appelez l’assistant personnel de votre smartphone ou de votre tablette 2 Sec. 
(Siri, Google Assistant etc.) 

Appuyer sur la touche multifonctions pendant env. 2 secondes. 
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Commande d’appel 


Accepter / Terminer l’ap- . Refuser un appel 
pel \ Appuyer sur la touche 


2 sec. 
\ 
multifonctions pendant 
Augmenter le volume + Baisser le volume sonore 
+ Appuyez sur la touche (-). \ 


Appuyer briegvement sur 


la touche multifonctions. env. 2 secondes. 


sonore de l’appel de l’appel 
Appuyez sur la touche (+). 


Charger l’accumulateur 
Utilisez exclusivement le cable de chargement USB fourni avec 
l'appareil pour charger l’accu. 


1. 


Z 


Eteindre les écouteurs intra-auriculaires. 

Connecter les 6écouteurs intra-auriculaires avec le cdble de 
chargement a une prise USB A conductrice conforme (p. ex. 
bloc 

d'alimentation USB). 

Durant le chargement, la LED au verso de la commande a 
distance clignote en rouge. 

Des que la LED s‘allume en permanence en rouge, l'accu est 
entiérement recharge. 

Enlever le cdble de chargement USB une fois le chargement 
terminé 


Réinitialiser aux réeglages effectués en usine 


Allumer les @couteurs intra-auriculaires. 
Appuyer pendant env. 2 sec. sur la touche multifonctions et 
appuyez brieévement 2x sur la touche (-). 
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Commande 4 touches de la commande 4 distance 


Augmentation du volume sonore 


Appuyer sur la touche (+) @ 


Diminution du volume sonore 


Appuyer sur la touche (-) ® 


Enclenchement 


Appuyer sur la touche multifonctions @ pendant 
2 sec. 


Eteindre 


Appuyer sur la touche multifonctions @ pendant 
6 sec. 


Démarrer / Arréter la lecture du média 


Appuyer brievement une fois sur la touche 
multifonctions @) 


Passer au titre suivant 


Retourner au titre préecédent 


Appuyer brievement deux fois sur la touche 
multifonctions @) 
appuyer briévement trois fois sur la touche 
multifonctions @) 


Avance rapide 


Retour rapide 


Accepter / terminer l'appel 


Appuyer brievement deux fois sur la touche 
multifonctions @) puis maintenir la troisieme pression 


Appuyer briévement trois fois sur la touche 
multifonctions @ puis maintenir la quatrieme pression 


Appuyer brieévement une fois sur la touche multi- 
fonctions @ 


Refuser un appel 


Lancer l’'assistant personnel (Siri, Google 
Assistant, etc.) 


Appuyer sur la touche multifonctions @ pendant 
2 sec. 


Appuyer sur la touche multifonctions @ pendant 
2 sec. 


Réglages via les touches de la commande a distance 


Activer / désactiver les annonces vocales 


Appuyer sur la touche multifonctions @) pendant env. 
2 sec. et appuyer brieévement 2 x sur la touche (+) @ 


Réinitialiser aux reglages effectués en usine 


Appuyer sur la touche multifonctions @) pendant env. 
2 sec. et appuyer briévement 2 x sur la touche (-) (-) @ 


Explication de l'affichage par LED de la commande 4a distance 


Chargement 


La LED @) clignote en rouge 


Chargement complet 


La LED @) brille durablement en rouge 


Eteindre 


La LED ® brille une fois en rouge pendant 1,5 sec. 


Accu presque vide 


La LED ® clignote rapidement en rouge 


Mode de connexion Bluetooth® activé 


La LED ® clignote alternativement en bleu et en rouge 


Connexion Bluetooth® active 


Connexion Bluetooth® perdue 


La LED ® clignote brievement en bleu toutes les 7 sec. 


La LED ® clignote briegvement en bleu toutes les 3 sec. 


Lecture du média activée 


La LED ® clignote briegvement en bleu toutes les 7 sec. 


Appel entrant 


La LED @) clignote rapidement en bleu 


Appel actif 


Mode de mise 4 jour du logiciel actif 


La LED ® clignote briegvement en bleu toutes les 7 sec. 


La LED @) brille durablement en rose 
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Réglages des lecteurs pour obtenir le meilleur son sans cable 

Pour obtenir le meilleur son possible avec les @couteurs intra-auriculaires via Bluetooth®, vous devez prendre en 
compte les remarques pratiques suivantes : 
1. Régler le volume sonore sur les écouteurs intra-auriculaires au minimum et sur le lecteur au maximum. 

2. Il suffit alors de régler le volume sonore sur les 6couteurs intra-auriculaires et il n'est plus nécessaire de le ré- 


gler sur le lecteur. 
Important: 


Cela ne s'applique qu’aux lecteurs qui ne synchronisent pas automatiquement le volume sonore. 
Quant aux lecteurs qui synchronisent automatiquement le volume sonore (par ex. iPhone, iPad ou divers 
smartphones Android), le volume du casque est toujours identique au volume du lecteur. 

3. Désactiver, si possible, les effets audio dans le logiciel du lecteur. 


Résolution de problémes 


Probleme 


Cause 


Solution 


Les écouteurs intra-auriculaires ne 
s'allument pas 


Aucun son audio n’est restitué 


Laccu est vide ou le niveau de charge 
de l'accu n’est plus que 
faible 


Aucune connexion Bluetooth® 


Charger la batterie 


Connecter les écouteurs intra- 
auriculaires au lecteur 


Les écouteurs intra-auriculaires n'ap- 
paraissent pas parmi les appareils 
Bluetooth® disponibles dans le lecteur 


+ Les écouteurs intra- 
auriculaires sont éteints 

» Les écouteurs intra- 
auriculaires ne sont pas en mode 
connexion 

+ llexiste déja une connexion Blue- 
tooth® avec un autre lecteur 


Allumer les écouteurs intra- 
auriculaires 


» Mettre les écouteurs intra- 
auriculaires en mode connexion 

+ Séparer la connexion Bluetooth® 
avec l'autre lecteur et connecter les 
écouteurs intra-auriculaires 
a l'appareil souhaité 


Le son restitué est trop faible bien que 
e volume réglé sur les écouteurs intra- 
auriculaires est au maximum 


Le signal audio transmis est trop faible 


Régler le volume sonore de restitution 
du lecteur au maximum 


Le son est aigu et la restitution des 
basses est trop faible 


Létanchéité des embouts ne suffit pas 


Sélectionner les embouts adaptés 
a gauche et a droite jusqu’a ce que le 
son soit idéal 


La portée sans fil est insuffisante ou 
a connexion est coupée 


lly a des interferences avec 
d'autres appareils 


Eloignez-vous des routeurs wifi et 
des micro-ondes et faites 

attention 4 ce que vous ne soyez 
pas entre le lecteur et les €couteurs 
intra-auriculaires 
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enienen 
Pour nettoyer l'ensemble des éléments des écouteurs intra-auriculaires, vous pouvez utiliser un chiffon doux hu- 
midifié a l'aide d’un nettoyant a base d’alcool. Veillez 4 ce qu’aucun liquide ne pénetre a l’intérieur de la coque, 
ni du transducteur acoustique. 
Ne pas utiliser des produits de nettoyage contenant des solvants, car ils pourraient endommager la surface. 
Au besoin, vous pouvez remplacer la protection anti-cérumen. Elle est disponible a titre de piece de rechange. 


Renrardue concernant la durée de vie des accus li-ion 
Apres le chargement complet, séparer le cdble de raccordement USB des écouteurs intra-auriculaires. 
Les températures élevées, surtout en cas de niveau de chargement élevé, provoquent des dommages irréversi- 
bles. 
Si vous n’utilisez Pas OU que si vous stockez l’accu pendant une longue durée d'utilisation, il est recommandeé de 
charger l'accu 4 environ 50 % et de le stocker 4 une température de 20 °C max. 
Eteindre le produit alimenté par accu aprés utilisation. 


Piéces détachées 
Vous trouverez les pieces de rechange pour ces écouteurs intra-auriculaires sur 
www.beyerdynamic.com/service. 


Mise au rebut 

Ce symbole représenté sur le produit, dans le mode d’emploi ou sur l'emballage indique que vos appa- 

reils électriques et électroniques ne doivent pas étre éliminés avec les ordures ménageres en fin de vie. 

ll existe des systemes de collecte individuels pour le recyclage dans |'UE. Pour de plus amples informa- 

tions, merci de vous adresser aux autorités locales ou au revendeur aupreés duquel vous avez acheté le Sa 
produit. 


Elimination de l’accu 

Ce symbole indique qu’en fonction des lois et directives locales, votre produit et/ou son accu doivent 

étre éliminés séparéement des ordures ménagéres. Lorsque le produit est arrivé en fin de vie, portez-le 

dans l'un des points de collectes indiqués par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage 

de votre produit et/ou de l’'accu au moment de |’élimination contribuent 4 préserver les ressources natu- 

relles. La collecte permet également de garantir un recyclage protégeant la santé humaine et préser- 

vant l'environnement. 
Les anciennes batteries peuvent contenir des produits nocifs pour la santé et l’environnement. 
Eliminez toujours les batteries utilisées conformément aux directives applicables. Ne jetez pas les accus utilisés 
dans le feu (risque d’explosion) ni dans les ordures ménageéres. Portez-les dans votre point de collecte local. 
Le retour est gratuit et exigé par la loi. Eliminez uniquement les batteries déchargées. 
Toutes les batteries sont recyclées afin de récupérer les mateériaux précieux tels que le fer, le zinc ou le nickel. 


Déclaration de conformité de I’UE simplifiée 

beyerdynamic déclare par la présente que l'appareil de transmission radio répond a la directive de 
l'Union européenne 2014/53/UE. Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité de |'UE 
sur Internet a l’adresse suivante : //www.beyerdynamic.com/cod 


Caractéristiques techniques 


Plage des fréquence HF ................. entre 2,402 et 2,480 GHz 
Puissance d'émission ...............0005 10 dBm 
Plage de température de service ....... deoa4o0°Cc 


Plage de la température de stockage ..de 0a 40 °C 
Vous trouverez de plus amples informations sur les données techniques sur notre site Internet : 
www.beyerdynamic.com/blue-byrd 
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Enregistrement d'un produit 
Vous pouvez enregistrer vos €couteurs intra-auriculaires sur notre site Internet 
www.beyerdynamic.com en indiquant le numéro de série. 


Garantie 

beyerdynamic accorde un garantie limitée sur le produit beyerdynamic original acheté par vos soins 
(ci-aprés le « produit »). 

Si vous souhaitez faire valoir la garantie pour votre produit, rapportez-le chez le revendeur chez qui 
vous l'avez acheté ou 4 un partenaire de service de beyerdynamic autorisé. Vous trouverez un apercu 
de tous les partenaires de service dans le monde sur le site Internet www.beyerdynamix.com/ver- 
triebspartner. 

Conformément aux conditions de la présente garantie limitée, beyerdynamic garantit que le présent 
produit est exempt de défauts mateériels et de production 4 la date de premiére acquisition. Cette ga- 
rantie est valable pendant deux (2) ans a partir de la date d'achat du produit neuf et non utilisé par le 
premier client final. 

Veuillez conserver impérativement la facture d'achat a titre de justificatif. Le justificatif d'achat doit in- 
diquer la date d'achat et la désignation du produit. Sans ce justificatif que beyerdynamic ou le parte- 
naire de service beyerdynamic vérifiera, aucune prétentions ne pourra étre formulée a l'encontre de 
beyerdynamic au titre de la présente garantie limitée ; beyerdynamic et les partenaires de service 
beyerdynamic se réservent le droit de facturer des frais de traitement si, conformément aux présentes 
conditions de garantie, le produit ne releve pas d'un cas de garantie. 

Les prestations de garantie comportent, a la discrétion de beyerdynamic, I'élimination gratuites de 
vices de matériel ou de fabrication par une réparation, le remplacement de piéces ou l'échange pur 
et simple du produit. Si beyerdynamic répare le produit, remplace des pieces ou échange le produit, le 
droit 4 garantie au titre du défaut correspondant ou du produit échangé s'établit pour la durée res- 
tante de la garantie d'origine ou pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date de 
reparation, en fonction de la durée la plus longue. Le droit & reparation ou a échange peut étre satis- 
fait par des produits remis en état présentant des fonctionnalités similaires. Les éléments ou compo- 
sants remplacés deviennent la propriété de beyerdynamic. 


Font exception d la présente garantie limitée : 

des défauts insignifiants ou des écarts dans la structure du produit qui sont négligeables au titre de 
a valeur ou de l'utilisation conforme a sa destination du produit 
es accessoires joints au produit 
es accus et les batteries (en raison de leur structure, ces produits présentent une durée de vie 
inférieure qui dépend, au cas particulier de l'intensité de l'utilisation) 
e bandeau de l'arceau serre-téte, les coussinets, la protection contre le vent ainsi que tous les 
éléments du produit en contact direct avec le corps lors de l'utilisation 
es défauts résultant d'une utilisation non conforme ou d'une mauvaise utilisation du produit (p. ex. 
erreurs de manipulation, dommages mécaniques, tension de service erronée), y compris, mais non 
imité a celle-ci, l'utilisation non conforme a la destination du produit 
es défauts résultant du non-respect des instructions de beyerdynamic au titre de I'utilisation et de 
a maintenance 
es défauts résultant de I'usure normale 
es défauts en raison ou en relation avec des modifications apportées au produit en l'absence 
d'accord écrit préalable de beyerdynamic sur la nature et l'ampleur de la modification 
es défauts résultant d'un cas de force majeure 
es défauts qui étaient apparents lors de l'achat du produit 
es défauts résultant de I'utilisation de composants accessoires ou d'appareils périohériques qui ne 
‘ont pas partie des accessoires originaux que beyerdynamic a développé pour ce produit 


Le droit 4 garantie s'éteint dés l'intervention d'une personne ou d'un atelier non autorisé sur le produit. 
La prétention a garantie limitée peut étre exercée dans tous les pays dans lesquels le droit national ne 
s'oppose pas aux présentes dispositions de garantie; Toute prétention différente ou complémentaire 

aux droits conférés par la garantie limitée décrite ici n'est pas recevable. En revanche, en votre qualité 
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de client final, vous pourrez faire valoir des prétentions légales dans votre pays qui ne peuvent étre ré- 
duites par la présente garantie limitée; La garantie limitée ne retreint ni vos droits legaux ni les droits 
du consommateur a l'égard du revendeur et qui découlent du contrat de vente. 


L N'EXISTE PAS DE GARANTIE EXPLICITE, QU'ELLE SOIT ECRITE OU ORALE ; HORMIS LA PRESENTE VERSION 
MPRIMEE DE LA GARANTIE LIMITEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS — SANS S'Y LIMITER - 
LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE L'ADAPTATION A UNE UTILISATION DETERMINEE NE S'APPLI- 
QUENT QUE POUR LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE. DANS LA MESURE OU UNE EXCLUSION DE 
RESPONSABILITE EST LEGALEMENT AUTORISEE, BEYERDYNAMIC N'EST EN AUCUNE MANIERE RESPONSABLE 
POUR LES DOMMAGES IMMEDIATS OU CONSECUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS — ET 
SANS S'Y LIMITER— LE MANQUE A GAGNER ET LES PREJUDICES ECONOMIQUES. 


Dans certains pays/états, l'exclusion ou Ia limitation des dommages immédiats ou consécutifs ou la 
imitation de la durée des garanties implicites ne sont pas autorisées. Dans un tel cas, les limitations et 
exclusions précitées ne vous seront pas applicables. 


Marques déposées 
Windows est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux Etats- 
Unis et/ou dans d’autres pays. 


Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS et Mac sont des marques déposées d’Apple Inc. aux Etats-Unis 
et dans d'autres pays. 


Android est une marque déposée de Google LLC 

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de ces marques par beyerdynamic intervient sous licence. Les autres marques et noms 
commerciaux appartiennent a leurs détenteurs respectifs. 

Qualcomm aptx™ est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses succursales. 
Qualcomm?® est une marque déposée de Qualcomm Incorporated aux Etats-Unis et dans d’autres 


pays. aptX™ est une marque déposée de Qualcomm Technologies International, Ltd. 


Le N-Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux Etats-Unis et 
dans d’autres pays. 


USB Type-A et USB Type-B sont des marques déposées de USB Implementers . 
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Le agradecemos su confianza y su decision de adquirir el intra-auricular Blue BYRD. 
Para que disfrute de la mejor experiencia de audicién, deseamos proporcionarle aqui una 
introduccidn al uso de intra-auriculares. 


Instrucciones de seguridad 
- Lea atentamente estas instrucciones completas antes de utilizar el producto. 


- No utilice el producto si esta dafhado. 

- La empresa beyerdynamic GmbH & Co. KG declina toda responsabilidad ante dafos en el 
producto o lesiones personales como consecuencia de un uso del producto negligente, 
inadecuado, incorrecto o para un fin distinto del especificado por el fabricante. 


Evitar riesgos para la salud y accidentes 

- Cuando utilice intra-auriculares, compruebe que el volumen esté ajustado al minimo y regule el 
volumen deseado una vez colocados. Para evitar posibles lesiones auditivas, no utilice los 
auriculares durante mucho tiempo a un volumen alto. Como referencia para regularlos, cuando 
tenga los auriculares puestos, ajUstelos a un volumen en el que pueda oir su propia voz al hablar 
mientas escucha la musica. 

- Le advertimos de que un volumen excesivo o escuchar musica durante demasiado tiempo pueden 
dafar el oido, con una merma irreversible de la capacidad auditiva. El volumen de los intra-auricu- 
lares puede ser de 6a 9 dB superior al de los auriculares clasicos, pues se encuentran directamente 
en el interior del oido, lo que aumenta el riesgo de lesiones auditivas. 

» Si padece tinnitus, tenga en cuenta que debe escuchar a un volumen alto. 

- Asegurese siempre de que el nivel de volumen sea el adecuado. Es aconsejable mantener los 
tiempos de escucha lo mds cortos posible a niveles de volumen altos. 

» Muy importante con los intra-auriculares es la limpieza de los adaptadores de silicona, pues se 
ensucian muy rdpidamente y por el mayor nivel de gérmenes en el oido aumenta el riesgo de 
infeccién en el conducto auditivo. Los intra-auriculares aislan el conducto auditivo, por lo que se 
forma un "clima" hUmedo en el interior que favorece la proliferacién de gérmenes. 

- Mantenga las piezas pequefnas, como partes del producto, del embalaje y de los accesorios, fuera 
del alcance de nifos y animales domésticos. Existe riesgo de ahogamiento al tragarlos por 
descuido. 

- Con la app beyerdynamic MIY, puede personalizar sus auriculares Bluetooth® La funcidn "Statistics" 
de la app registra el nivel de presién sonora al que estan expuestos los oidos del usuario a lo largo 
del tiempo. Esta caracteristica se refiere Unicamente a la presidn sonora creada por los altavoces 
incorporados en los auriculares, no por fuentes de sonido externas. 

- Los intra-auriculares reducen drdsticamente la percepcidn acustica exterior. Utilizar intra-auricula- 
res en un entorno de trdfico es muy peligroso. La capacidad de audicidn del usuario no puede estar 
mermada de tal manera que resulte una amenaza para la seguridad vial. Tenga en cuenta también 
que no debe utilizar los intra-auriculares en zonas de accién de mdquinas o equipos de trabajo 
potencialmente peligrosos. 

- Evite el uso de intra-auriculares también en situaciones en las que no se permita una merma de la 
capacidad auditiva, en particular al cruzar un paso a nivel o en una obra. 


Cambio de la percepcion acustica 

- Muchas personas precisan cierto tiempo para habituarse a los intra-auriculares, ya que estos 
alteran la percepcidon acustica de la propia voz y el cuerpo, y el sonido inherente al andar es 
diferente de las situaciones "normales" sin intra-auriculares. No obstante, esta sensacidén extraha 
suele disminuir al acostumbrarse a llevar los auriculares con el tiempo. 


Responsabilidad y uso correcto 

- No utilice el producto para usos diferentes a los indicados en estas instrucciones. beyerdynamic no 
asume ninguna responsabilidad en caso de uso inadecuado del producto o sus accesorios. 

- beyerdynamic no es responsable de dafos en dispositivos USB que no cumplan las 
especificaciones USB. 
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- beyerdynamic declina toda responsabilidad por dafos derivados de cortes en la conexién cuya 
causa sea el uso de baterias vacias o demasiado viejas o sobrepasar el alcance de Bluetooth® 

- Por favor, observe las respectivas normas especificas del pais antes de la puesta en 
funcionamiento. 


Advertencias acerca del aparato 

- Para cargar la bateria desde el puerto USB integrado tipo C, utilice Unicamente un adaptador de 
alimentacién USB 2.0/3.0 de 5V conforme con el estandar (consumo max. 0,5 A). 

- ADVERTENCIA: Las baterias (desmontables o baterias instaladas) no deben exponerse a un calor 
excesivo como la luz solar directa o el fuego. 

- ATENCION: no abrir la carcasa. Peligro de explosion si no se realiza el cambio de bateria correcta- 
mente. 

- No exponga el producto a la Iluvia, nieve, liquidos o humedad. 


Advertencias acerca de la bateria 

» No desmontar. 

- No utilice la bateria si entra en contacto con el agua. 

- No exponer a temperaturas elevadas (60 °C/140 °F). Las temperaturas ambientales elevadas 
provocan dafios irreversibles en la bateria, sobre todo si esta cargada. 

- Cuando no se utilice la bateria durante mucho tiempo o para guardarla, se recomienda dejarla al 
50% de carga y conservarla a una temperatura maxima de 30 °C. 

- Nunca exponga la bateria a un calor excesivo, como la luz solar directa o el fuego. 

- Todo uso indebido o incorrecto puede dafiar la bateria. En casos extremos existe riesgo de 
explosion, generacidén de calor, fuego, humo o gases. 


pee ceenes incluidos 
Intra-auricular con cable Bluetooth®, mando 
a distancia y dos paquetes de baterias o~ 
Cinco pares de almohadillas de silicona AS) 
(XS, S, M, L, XL - la talla M ya esta montada 
en los auriculares en el momento de la 
entrega) 
Una pareja de proteccién contra el cerumen 
en la salida de sonido 
Cable de carga USB-A a USB-C, 60 cm 
Estuche rigido 
Instrucciones breves 


XSSML XL 
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Modo de extraer y guardar los 

auriculares en el estuche 

+ Para su mejor proteccidon, guarde los intra- 
auriculares y sus accesorios siempre en el 
estuche rigido adjunto como se muestra en 
la imagen. 


Seleccion y cambio de las almohadillas 

Los intra-auriculares incluyen varias almohadillas de diferentes tallas. En los auriculares normalmente 
esta montada siempre la talla M. Elija las que le resulten mds cOmodas y se asienten mejor para 
amortiguar el ruido exterior y disfrutar del sonido al maximo. 


N 
0 


bf | 


1. Retirarla almohadilla del auricular con 2. Fijar la nueva almohadilla al auricular. 
sumo cuidado. 3. Si Usa los auriculares habitualmente, le 
recomendamos que cambie las 
almohadillas cada 3 meses. 
4. Puede adquirir las almohadillas en la 
tienda de repuestos de beyerdynamic. 
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walecacion y uso de los intra-auriculares 
Introducir los auriculares en el oido izquierdo y 
derecho respectivamente segun la marcacidn. 
Los auriculares deberian asentar en el cido de 
forma cémoda y segura. 


beyerdynamic MIY App 

La app beyerdynamic MIY es una herramienta en evolucion para afhadir caracteristicas utiles a sus 
auriculares Blue Byrd tales como personalizacién de sonido MOSAYC, estadisticas de seguimiento de 
audio y muchos mds ajustes para adaptar los auriculares a sus necesidades individuales. 

Al usar la personalizacién de sonido MOSAYC, notard que sus Blue Byrd sonardn aun mejor. 


Download on the GETITON 
“# App Store Google Play 


Firmware y actualizaciones 
Tenga en cuenta que las siguientes descripciones se refieren a los ajustes estandar suministrados con 
la version 1.0 del firmware. 
Es posible que esté disponible una version de firmware mds reciente. Si es asi, DUede actualizarlo 
usted mismo. 
Descargue en su ordenador el firmware mds actual de la pdgina del intra-auricular disponible en la 
pagina del producto, en www.beyerdynamic.com. 
El firmware esta disponible tanto para Windows como para Mac. 
Encienda el intra-auricular con el botén multifuncion y conéctelo al ordenador con el cable de 
carga USB adjunto. 
Inicie la herramienta de actualizacion y siga las instrucciones en la pantalla. 


Indicaciones de compatibilidad 
El intra-auricular es compatible con los dispositivos de reproduccidn Bluetooth® aptos para estos 
perfiles: 

A2DP (transferencia de audio) 

HEP (telefonia) 

HSP (salida de voz) 

AVRCP (transmision de sefhales de control) 
Nota: las funciones respectivas solo estdn disponibles si el dispositivo de reproduccién dispone de las 
mismas. 
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Cédecs de audio disponibles 

En el perfil A2DP, el intra-auricular dispone de los codecs de audio SBC, AAC, aptXTM y aptXTM LL. La 
mejor calidad de audio se obtiene con aptXx™. La menor latencia de audio la ofrece aptXTM LL. 

Nota: tenga en cuenta que solo se pueden utilizar los codecs para la transmisio6n de audio que estén 
disponibles también en el dispositivo de reproduccidon. 


El dispositivo de reproduccidn y el intra-auricular se comunican automdticamente en el mejor codec 
comun disponible por el orden siguiente: 

1. aptx™ LL 

2. aptx™ 

3. AAC 

4. SBC 


Nota: tenga en cuenta que la mayoria de dispositivos de reproduccién no muestran el cédec activo 
en uso. 


Elementos de mando 


(O) 


8. 


Mando a distancia 

Subir el volumen 

Boton multifuncion 

Bajar el volumen 

Puerto USB para el cable de carga 
(USB-C) 

Paquetes de baterias 

Micrdéfono 

LED 


© @ beyerdynamic 


©2 
©LQ O8E80 


Modo de encender y apagar 


* Encender 

Pulsar el boton multifuncion durante 2 segundos. \ 
- Apagar 

Pulsar el boton multifuncion durante 6 segundos. 
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Enlace con el dispositivo de reproduccién (emparejamiento) 

Antes de poder utilizar el intra-auricular por primera vez, debe enlazarlo con el teléfono movil 

o cualquier otro dispositivo con Bluetooth® El proceso de conexién puede variar de un dispositivo de 
reproduccidon a otro. Por favor, siga las instrucciones del dispositivo de reproduccidn. 


ee, 


\\ - 


Con el intra-auricular apagado, pulse el 
boton multifuncién @ durante 6 segundos 


para iniciar el modo de conexidn Bluetooth® 


N 


El LED en la parte trasera del mando a dis- 
tancia alterna luz azul y roja intermitentes. 


Activar la funcion de Bluetooth® en el disposi- 
tivo de reproduccidn y, dado el caso, buscar 

equipos nuevos. 

Seleccionar "Blue BYRD" entre los dispositivos 
mostrados en el menu de Bluetooth® del dis- 


positivo de reproduccidn y conectar ambos. 
5. EILED enla parte trasera del mando a dis- 
tancia sefala si la conexién por Bluetooth® 
es correcta mediante la luz azul fija. Ahora, 
cada vez que ponga en marcha los dispositi- 
vos, se enlazardn automdticamente, si se en- 
cuentran dentro de la zona de alcance. 
Modo multipunto 
El intra-auricular puede ser acoplado con hasta 15 dispositivos que dispongan de Bluetooth®. Pero solo 
es posible una conexidon activa simultanea con dos dispositivos como maximo. No obstante, la 
reproduccidén de musica y la telefonia solo son posibles con un Unico dispositivo. En ese caso, la 
telefonia tiene prioridad sobre la reproduccién de musica. Es decir, al recibir una llamada, se inte- 
rrumpe la musica. 
Al utilizar dispositivos de reproduccidn (DR) se aplica la siguiente lista de prioridades: 


Prioridad Perfil Dispositivos de reproducci6én (DR) 
1 HFP (telefonia) DR 1 (primer dispositivo conectado) 
2 HFP (telefonia) DR 2 (segundo dispositivo conectado) 
3 A2DP (reproduccidén de musica) DR 1 (primer dispositivo conectado) 
4 A2DP (reproduccién de musica) DR 2 (segundo dispositivo conectado) 


Ajuste multipunto 

+ Conectar el intra-auricular con el primer dispositivo (ver "Enlace con el dispositivo de reproduccién 
(emparejamiento)"). 
Desactivar la conexidn de Bluetooth® en el primer dispositivo. 
Apagor el intra-auricular. 
Conectar el intra-auricular con el segundo dispositivo (ver "Enlace con el dispositivo de 
reproduccidn"). 
Activar de nuevo la conexion de Bluetooth® con el primer dispositivo, que se conecta automatica- 
mente con el intra-auricular. 
Si ambos dispositivos estan enlazados con el intra-auricular, este se conecta automaticamente 
con ambos cada vez que se enciende de nuevo. 
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Uso multipunto 
Si ha enlazado el intra-auricular con dos dispositivos y 
- acaba de activar la reproduccién de medios, pulse una vez 
brevemente el boton multifuncién para responder a una 
llamada entrante. \ 
- acaba de finalizar una llamada, pulse una vez brevemente el 
boton multifuncion para iniciar la reproduccién de medios 
que estaba escuchando. 
Ajuste del volumen del sonido 
Al 
I 


\ 


+ Bajar el volumen 


+ Subir el volumen Pulsar el boton (-). 


Pulsar el boton (+). 


Reproduccion de medios 

Tenga en cuenta que las funciones descritas a continuacién dependen del dispositivo de 
reproduccion y el software utilizados y puede que no estén disponibles. El intra-auricular solo envia 
sefales de control que cumplen los estdndares Bluetooth®. 


+ Inicio / Pausa 
Pulsar 1 vez brevemente el botdn multifuncion. 


* Siguiente titulo 
Pulsar 2 veces brevemente el boton multifuncion. 
* Titulo anterior 
Pulsar 3 veces brevemente el boton multifuncidn. \ 
+ Avanzar 
Pulsar 2 veces brevemente el boton multifuncién y con la segunda vez 
mantener pulsado. I 


* Retroceder 
Pulsar 3 veces brevemente el botdn multifuncion y con la tercera vez 
mantener pulsado. 


Abrir el asistente personal 


+ Abrirel asistente personal de su smartphone o tableta (Siri, Google 2 seg, 
Assistant etc.) 
Pulsar el boton multifuncidn durante unos 2 segundos. 
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Control de Ilamadas 


* Responder y colgar una 
llamada \ 
Pulsar brevemente el 
boton multifuncidn. 


+ Rechazar llamada 
Pulsar el boton multi- 
funcién durante unos 


2 segundos. 
, \ F 
¢ Subir el volumen de la * Bajar el volumen de la 
llamada llamada 
Pulsar el boton (+). Pulsar el boton (-). 


Cargar la bateria 
Se recomienda utilizar solo el cable de carga USB suministrado 
para cargar la bateria. 


1. Apagar el intra-auricular. 

2. Conectar el intra-auricular con el cable de carga a un 
puerto USB-A cualquiera que cumpla el estandar y disponga 
de tension (p. ej. adaptador de alimentacidén para USB). 

3. Durante la carga estd intermitente el LED en la parte 
posterior del mando a distancia. 

4. La luz roja fija en el LED sefala que la bateria esta 
completamente cargada. 


5. Tras finalizar el proceso de carga, retire el cable de carga 
USB. 


Restablecer la configuracion de fabrica 
Encender el intra-auricular. 
Mantener el botdn multifuncidén pulsando durante 2 segundos 
y pulsar simultaneamente 2 veces breves el boton (-). 


<> 


2 seg. 


\ 


2 veces 
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Manejo de los botones del mando a distancia 


Subir el volumen 


Pulsar el botdn (+) @ 


Bajar el volumen 


Pulsar el boton (-) ® 


Encender 


Pulsar el boton multifuncion @ durante 2 seg. 


Apagar 


Pulsar el botdon multifuncidn @ durante 6 seg. 


Iniciar y detener la reproduccién de medios 


Pulsar el boton multifuncidn @ una vez brevemente 


Saltar al titulo siguiente 


Pulsar el boton multifuncion @ dos veces brevemente 


Saltar al titulo anterior 


Pulsar el boton multifuncion @ tres veces brevemente 


Avanzar Pulsar el boton multifuncidn @ dos veces 
brevemente y luego mantener pulsado 
Retroceder Pulsar el boton multifuncion @ tres veces 


brevemente y luego mantener pulsado 


Responder y colgar una llamada 


Pulsar el boton multi 


uncidn @ una vez brevemente 


Rechazar una llamada entrante 


Pulsar el boton multi 


uncidn @) durante 2 seg. 


Iniciar el asistente personal (Siri, Google 
Assistant etc.) 


Pulsar el boton multifuncidn @ durante 2 seg. 


Ajustes con los botones del mando a distancia 


Activar y desactivar los mensajes de voz 


Restablecer la configuracién de fdbrica 


Pulsar el boton multifuncion @ durante 2 segundos y 
simultaneamente 2 veces breves el boton (+) @ 


Pulsar el bot6on multifuncion @ durante 2 segundos y 
simultaneamente 2 veces breves el boton (-)® 


Significado de las luces LED del mando a distancia 


Carga 


LED ® rojo intermitente 


Carga completa 


LED ® rojo fijo 


Apagar 


LED ® rojo una vez 1,5 seg. 


Bateria casi descargada 


LED ® rojo intermitente rapido 


Modo de conexi6n Bluetooth® activo 


LED © alternancia de rojo y azul intermitentes 


Conexion de Bluetooth® activa 


LED ® azul intermitente corto cada 7 seg. 


Conexion de Bluetooth® interrumpida 


LED ® azul intermitente corto cada 3 seg. 


Reproduccidén de medios activa 


LED ® azul intermitente corto cada 7 seg. 


Llamada entrante 


LED ® azul intermitente rapido 


Llamada activa 


LED @) azul intermitente corto cada 7 seg. 


Modo de actualizacion del firmware activo 


LED ® rosa fijo 
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Ajustes en el dispositivo de reproduccion para el mejor sonido inalambrico 
Indicaciones prdcticas para obtener el mejor sonido posible con el intra-auricular a través de 


Bluetooth®: 


]. Ajustar el volumen de sonido al minimo en el intra-auricular y al maximo en el dispositivo de reproduccidn. 
2. Acontinuacidn, regular el volumen de sonido Unicamente en el intra-auricular, no en el dispositivo de 


reproduccion. 
Importante: 


Esto solo es aplicable a dispositivos de reproduccidn que no sincronicen el volumen 


automaticamente. 


En los dispositivos de reproduccidn que sincronizan el volumen automaticamente (p. ej. iPhone, iPad, 
y diversos smartphones Android), el volumen de los auriculares siempre es idéntico al del dispositivo de 


reproduccion. 


3. Desactivar, si es posible, los efectos de audio existentes en el software del dispositivo de reproduccién 


Resolucidon de problemas 


Problema 


Causa 


Solucion 


No es posible encender el 
intra-auricular. 


La bateria esta descargada parcial 
o completamente. 


Cargar la bateria. 


No se emite ningun sonido. 


Se ha interrumpido la conexidn 
Bluetooth®. 


Conectar el intra-auricular con el 
dispositivo de reproduccidn. 


El intra-auricular no se encuentra en 
la lista de dispositivos Bluetooth® 
disponibles en el dispositivo de 
reproduccion. 


+ Elintra-auricular esta apagado. 

+ Elintra-auricular no estd en el 
modo de conexién. 

- Ya esta conectado por 
Bluetooth® con otro dispositivo. 


+ Encender el intra-auricular. 

+ Cambiar el intra-auricular al 
modo de conexi6n. 

- Desactivar la conexién de 
Bluetooth® con el otro dispositivo 
de reproduccidn y enlazar el 
intra-auricular con el dispositivo 
deseado. 


El volumen de reproduccidén es 
demasiado bajo aunque esta 
ajustado al maximo en el intra- 
auricular. 


La sefal de audio es demasiado 
baja. 


Ajustar el volumen de sonido al 
maximo en el dispositivo de 
reproduccidn. 


El sonido es agudo con graves muy 
débiles. 


El aislamiento de los auriculares es 
insuficiente. 


Seleccionar las almohadillas ade- 
cuadas para la derecha e izquierda, 
para que el sonido sea ideal. 


El alcance inalambrico es 
demasiado reducido 0 se 
producen interrupciones de la 
conexion. 


Hay interferencias con otros 
dispositivos. 


Alejarse de routers de Wi-Fi y hornos 
microondas y asegurar que su 
cuerpo no se encuentre entre el 
dispositivo de reproduccidn y el 
intra-auricular. 
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Mant enimenta 
Para limpiar todas las piezas del intra-auricular puede utilizar un paho suave humedecido con un 
limpiador a base de alcohol. Procure que no penetre ningun liquido en la carcasa ni en el 
transductor acustico. 
No utilice nunca limpiadores que contengan disolventes, ya que pueden dafar la superficie. 
Si es necesario, Puede cambiar la proteccidén contra el cerumen. Esta disponible como pieza de 
repuesto. 


Informacion sobre la vida util de las baterias Li-lon 
Una vez cargada completamente, separar el cable USB del cargador y del intra-auricular. 
Las temperaturas altas pueden provocar dafos irreversibles, sobre todo con la bateria cargada. 
Si no va a utilizar la bateria durante mucho tiempo o para guardarla, se recomienda dejarla al 50% 
de carga y guardarla a una temperatura de maximo 20 °C. 
Apagar el producto alimentado por bateria tras el uso. 


Piezas de repuesto 
Encontrard los repuestos para los intra-auriculares en la pagina www.beyerdynamic.com/service. 


eléctricos y electrOnicos no pueden ser desechados en la basura doméstica al finalizar su 
vida util. En la UE hay sistemas de recogida especificos para el reciclaje. Si desea mas 


Eliminacion 
Este simbolo en el producto, las instrucciones o el embalaje significa que los dispositivos ps 
informacion, consulte a las autoridades locales o en el comercio que le vendid el producto. — 


Eliminacion de las baterias 

Este simbolo significa que, de acuerdo con las normas y directrices locales, su producto y/o 

baterias no pueden ser desechados con la basura doméstica. Si el producto ha llegado al 

final de su vida Util, depositelo en el punto de recogida de su municipio. Con la recogida 

selectiva y el reciclaje de su producto y/o bateria, contribuye a preservar los recursos natura- 

les y tendrd garantias de que el reciclaje se realiza de manera respetuosa para la salud 

humana y el medio ambiente. 

- Las baterias usadas pueden contener materiales perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
Deseche las baterias usadas siguiendo siempre la normativa local. Le rogamos que no tire las 
baterias usadas al fuego (peligro de explosion) ni a la basura doméstica. Depositelas en el punto de 
recogida especifico para ello. La recogida es gratuita y obligatoria. Tire solo las baterias 
descargadas. 

Las baterias se reciclan para recuperar materiales valiosos como el hierro, zinc o niquel. 


Declaracion UE de conformidad simplificada 

beyerdynamic manifiesta que este dispositivo de transmision por radio cumple con la Directiva 
europea 2014/53/UE. Encontrard el texto completo de la declaracién de conformidad UE en la 
direccion http: //www.beyerdynamic.com/cod 


Datos técnicos 


Banda de alta frecuencia HF................000% 2,402 — 2,480 GHz 
Potencia de transmision .............. eee e ee ee 10 dBm 

Rango de temperatura de funcionamiento ..... Ded0a40°C 
Rango de temperatura de carga ............... Ded0a40°C 


Para mds informacidn sobre los datos técnicos, visite la web: 
www.beyerdynamic.com/blue-byrd 
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Registro del producto 
Puede registrar sus intra-auriculares en la web www.beyerdynamic.com indicando el nUmero de 
serie. 


Términos de garantia 

beyerdynamic otorga una garantia limitada para el producto original beyerdynamic adquirido de ella 
en lo que sigue: "producto’). 

Si tiene que hacer uso de la garantia de su producto, llévelo al distribuidor del que lo adquirid o bien 
aun socio de servicio autorizado de beyerdynamic. Encontrard una relacion de todos los socios de 
servicio en todo el mundo en la direccién: www.beyerdynamic.com/vertriebspartner. 

De conformidad con las condiciones de esta garantia limitada, beyerdynamic garantiza que este 
producto no presentaba ningun defecto de material ni de fabricacion en el momento de la 
adquisicion. Esta garantia tiene una vigencia de dos (2) afios a partir de la fecha de compra, de 
productos nuevos de fdbrica sin usar, y por el primer usuario. 

Por favor, conserve el recibo de la compra como justificante. En el recibo de la compra deben constar 
a fecha de la compra y el nombre del producto. Sin ese justificante, que beyerdynamic 0 el socio de 
servicio respectivo verifican, no se puede hacer valer ninguna reclamacion de esta garantia limitada 
ante beyerdynamic; tanto beyerdynamic como sus socios de servicio se reservan el derecho a cobrar 
una tasa de tramitacién en caso de que el producto no se ajuste a las condiciones cubiertas por esta 
garantia limitada. 

Las prestaciones de garantia consisten, a eleccidn de beyerdynamic, en la subsanacidn gratuita de 
los defectos de material o de fabricacién mediante reparacion, sustitucion de piezas o reemplazo del 
producto completo. Cuando beyerdynamic repara el producto, cambia piezas o reemplaza el pro- 
ducto, la reclamacidn de garantia tiene aplicacién para el defecto respectivo o para el producto 
reemplazado durante el tiempo de garantia original restante o bien durante noventa (90) dias a partir 
de la fecha de la reparacidn, segun el periodo que sea mds largo. Las reclamaciones de reparacién 
o reemplazo pueden cumplirse con productos reparados 0 con otros productos de funcionalidad 
equivalente. Las piezas o componentes reemplazados pasan a ser propiedad de beyerdynamic. 


Esta garantia limitada no contempla: 

- defectos o diferencias irrelevantes en las caracteristicas del producto que tengan un efecto insig- 
nificante en el valor o el uso correcto del producto 
los accesorios adjuntos al producto 
baterias y pilas (por su propia naturaleza, estos productos tienen una vida Util corta que, ademas, 
depende de la intensidad de uso en cada caso concreto) 
almohadillas de la diadema o los auriculares, proteccién contra el viento y todas las piezas del pro- 
ducto que estén en contacto con el cuerpo durante el uso 
accesorios originales de beyerdynamic desarrollados para ese producto 


defectos causados por un uso indebido o incorrecto del producto (p. ej. errores de manejo, 
deterioro por efectos mecdnicos, tension de servicio erronea) incluido, pero no limitado a el uso del 
producto para otros fines 

defectos causados en el producto por incumplimiento de las instrucciones de beyerdynamic sobre 
el uso y el mantenimiento 

defectos en el producto debidos al desgaste normal 

defectos en el producto debidos a, 0 relacionados con modificaciones realizadas en el producto, 
siempre que no se disponga del consentimiento previo por escrito de beyerdynamic sobre el tipo 

y el alcance de la modificacién 

defectos provocados por fuerza mayor 

defectos en el producto que el usuario ya conocia en el momento de efectuar la compra 

defectos en el producto causados por el uso de accesorios 0 equipos periféricos, que no sean 
accesorios originales de beyerdynamic desarrollados para ese producto 
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El derecho a garantia se anula en caso de intervencidn de personas o talleres no autorizados en el 
producto. 

La garantia limitada es vdlida en todos los paises del mundo, siempre que la legislacién vigente res- 
pectiva lo permita. No se admiten otras reclamaciones diferentes o ampliadas de esta garantia 
limitada que los derechos indicados aqui. No obstante, como cliente final puede tener derechos lega- 
les en su pais que no estén restringidos por esta garantia limitada. La garantia limitada no restringe 
sus derechos legales ni los derechos del consumidor frente a los vendedores, derivados del contrato 
de compraventa. 


NO EXISTEN OTRAS GARANTIAS EXPLICITAS, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, A EXCEPCION DE ESTA VERSION 
IMPRESA DE LA GARANTIA LIMITADA. TODAS LAS GARANTIAS IMPICITAS, INCLUIDAS LAS HABITUALES EN EL 
COMERCIO Y EL ACUERDO PARA UNA DETERMINADA FINALIDAD —PERO NO RESTRINGIDAS A ESTAS-, TIE- 
NEN VIGENCIA UNICAMENTE DURANTE EL PERIODO DE VALIDED DE ESTA GARANTIA LIMITADA. SIEMPRE 
QUE LA LEY PERMITA UNA EXENCION DE RESPONSABILIDAD, BEYERDYNAMIC ESTA EXENTO DE TODA RES- 
PONSABILIDAD POR DANOS CONSECUENCIALES O DIRECTOS SEA CUAL SEA SU NATURALEZA, INCLUIDAS 
LAS PERDIDAS DE INGRESOS Y DETRIMENTOS ECONOMICOS. 


En algunos paises y Estados no se permite la exencidn o Ia limitacién de dafos directos 
oconsecuenciales o la limitacién de la duracidén de las garantias impicitas. En ese caso no tienen 
aplicacion las presentes limitaciones y exenciones para usted. 


Marca 
Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos y/o en otros paises. 


Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los 
Estados Unidos y otros paises. 


Android es una marca comercial de Google LLC 

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y 
todo uso de estas marcas por parte de beyerdynamic estd provisto de licencia. Otras marcas y 
nombres comerciales pertenecen a sus propietarios correspondientes. 

Qualcomm aptX™ es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. QUalcomm® es una 
marca registrada de Qualcomm Incorporated en Estados Unidos y en otros paises. aptX™ es una 


marca registrada de Qualcomm Technologies International, Ltd 


N-Mark es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados 
Unidos y en otros paises. 


USB Type-A y USB Type-B son marcas comerciales de USB Implementers. 
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Grazie per la fiducia accordataci e per aver scelto le cuffie intrauricolari Blue BYRD. 
Per garantire la migliore esperienza d’ascolto possibile, forniamo un’introduzione all’uso delle cuffie 
intrauricolari. 


Norme di sicurezza 
- Leggere attentamente e completamente queste istruzioni d’uso prima di usare il prodotto. 


- Non usare il prodotto se € danneggiato. 

- La beyerdynamic GmbH & Co. KG declina qualsiasi responsabilita per danni del prodotto o 
per lesioni di persone causati dall'uso disattento, scorretto, errato o non conforme all’uso 
previsto dal costruttore. 


Evitare rischi per la salute e incidenti 

» Prima di utilizzare le cuffie intrauricolari, verificare che il volume sia al minimo. Impostare il volume 
soltanto dopo aver indossato le cuffie. Per evitare un possibile danno all’udito si consiglia di non 
usare le cuffie intrauricolari per un tempo prolungato a un volume troppo alto. Come misura per 
l'impostazione del volume, verificare che durante l’ascolto, parlando normalmente, si riesca ancora a 
percepire la propria voce. 

» Facciamo presente che un volume troppo alto e tempi di ascolto prolungati possono danneggiare 
l'udito. | danni all'udito rappresentano sempre un deficit Uditivo irreversibile. Le cuffie intrauricolari 
possono raggiungere un volume superiore di 6-9 bar rispetto a quello delle cuffie convenzionali, 
poiché sono posizionate all’interno del canale uditivo, aumentando il rischio di danni all’udito. 

- Se soffrite di acufeni, evitate l’ascolto ad un volume troppo elevato. 

Il livello del volume deve sempre essere adeguato. E consigliabile che i tempi di ascolto a volume 

elevato siano i piv brevi possibili. 

* Quando si usano cuffie intrauricolari € importante pulire gli inserti in silicone, poiché questi si 
sporcano rapidamente e la maggiore quantita di germi aumenta il rischio di infezioni al canale 
uditivo. Poiché le cuffie intrauricolari isolano il canale uditivo, nell’orecchio si crea un ambiente 
umido che favorisce la proliferazione dei germi. 

- Tenere le parti piccole, come componenti del prodotto, della confezione e degli accessori, lontani 
dalla portata di bambini e animali domestici. Pericolo di soffocamento in caso di ingestione 
accidentale. 

- Con l'app beyerdynamic MIY potete personalizzare le vostre cuffie Bluetooth® La funzione “Statistics” 
della app registra il livello di pressione sonora a cui l’udito dell’Utente rimane esposto nel tempo. 
Questa funzione si riferisce esclusivamente alla pressione sonora generata dagli altoparlanti 
integrati nelle cuffie, non da fonti sonore esterne. 

» Le cuffie intrauricolari riducono drasticamente la percezione acustica dell’ambiente circostante. 
Luso di cuffie intrauricolari nel traffico stradale comporta un alto potenziale di pericolo. Ludito 
dell'utilizzatore non deve in nessun caso essere compromesso in modo tale da mettere a repentaglio 
la sicurezza stradale. Assicurarsi inoltre di non utilizzare le cuffie intrauricolari nell'area di azione di 
macchine e apparecchiature potenzialmente pericolose. 

- Infine, evitare di utilizzare le cuffie intrauricolari in situazioni in cui l'udito non pud essere 
compromesso, soprattutto quando si attraversa un passaggio a livello o in cantiere. 


Percezione acustica modificata 

- Per molte persone le cuffie intrauricolari richiedono un po’ di abitudine, poiché la percezione 
acustica della propria voce e del corpo, nonché dei suoni nell'orecchio interno quando si corre 
differiscono dalla situazione "normale" senza cuffie intrauricolari. Questa sensazione inizialmente 
strana diminuisce con il passare del tempo. 


Responsabilita / uso previsto 

» Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto descritto nelle presenti istruzioni. beyerdynamic 
non si assume alcuna responsabilita per l'uso improprio del prodotto e dei suoi accessori. 

» beyerdynamic declina qualsiasi responsabilita per danni ai dispositivi USB che non corrispondono 
alle specifiche USB. 

- beyerdynamic declina qualsiasi responsabilita per danni derivanti da interruzioni di connessione 
a causa di batterie vuote 0 vecchie o in caso di superamento dell’area del segnale Bluetooth® 

- Si prega di osservare la normativa specifica del rispettivo Paese prima della messa in funzione. 
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Avvertenze relative all’apparecchio 

- Per caricare la batteria tramite un’uscita USB-C utilizzare sempre un alimentatore da 5V conforme 
agli standard USB 2.0/3.0 (corrente assorbita massima 0,5 A). 

- AVVERTENZA: Le batterie (pacco batteria o batterie installate) non vanno mai esposte ad un calore 
eccessivo come quello della luce diretta del sole o del fuoco. 

- ATTENZIONE: non aprire l’'alloggiamento. Se la batteria non é inserita correttamente, sussiste pericolo 
di 
esplosione. 

- Non esporre il prodotto all’azione di pioggia, neve, liquidi o umidita. 


Avvertenze relative alle batterie 

- Non smontare. 

- Non usare la batteria se € venuta a contatto con l’acqua. 

- Non esporre ad alte temperature (60 °C/140 °F). Temperature ambientali troppo alte causano danni ir- 
reversibili alla batteria, in particolare se molto carica. 

- In caso di non utilizzo prolungato, si consiglia di caricare la batteria fino al 50 % della carica e di cu- 
stodire a una temperatura di massimo 30° C. 

- Non esporre la batteria ad un calore eccessivo come quello della luce diretta del sole 0 del fuoco. 

» Abuso 0 uso improprio possono danneggiare la batteria. In casi estremi sussiste pericolo di: esplo- 
sione, 
sprigionamento di calore, fumo o gas. 


una coppia di protezioni anticerume 
nell’apertura delle cuffie 

cavo di ricarica da USB-A a USB-C, 
lungo 60 cm 

custodia rigida 

istruzioni brevi 


Velbme di fornitura G) 
cuffie intrauricolari con cavo Bluetooth® con Se 
telecomando e due pacchi di batterie 
cinque coppie di inserti di silicone (XS, S, M, L, . 
XL - il prodotto viene fornito con inserti di Lo 
misura M montati) 


(i ) 
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Riporre ed estrarre dalla confezione 
Per una protezione ottimale, riporre le cuffie 
intrauricolari e gli accessori sempre nella 
custodia rigida, come raffigurato. 


Scegliere/sostituire gli inserti 

La confezione del prodotto contiene inserti di diverse misure. Come standard il prodotto viene fornito 
con inserti di misura M montati. Scegliere gli inserti adatti, che garantiscano un Uso comodo e sicuro, 
eliminando in modo sufficiente i rumori esterni e garantendo il miglior suono possibile. 


iC 
/ 


1. Sfilare con cautela l’'inserto dall’auricolare. 2. Applicare il nuovo inserto sull’auricolare. 
3. Con un utilizzo costante si consiglia di 
sostituire gli inserti ogni 3 mesi. 
4. Gliinserti di ricambio possono essere 
ordinati dal negozio dei pezzi di ricambio di 
beyerdynamic. 
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ines e indossare le cuffie intrauricolari 
Inserire gli auricolari rispettivamente nell’orecchio 
destro e sinistro rispettando le diciture riportate su 
di essi. 
Gli auricolari devono essere posizionati in modo 
comodo e€ sicuro. 


beyerdynamic MIY App 

La app beyerdynamic MIY € uno strumento in costante evoluzione che aggiunge funzioni utili alle 
vostre cuffie Blue Byrd, come la personalizzazione del suono MOSAYC, le statistiche di rilevazione 
sonora e molte altre regolazioni utili ad adeguare le cuffie alle vostre esigenze personalli. 
Utilizzando la personalizzazione sonora MOSAYC, noterete che il Blue Byrd vi offre una riproduzione 


sonora ancora migliore. 
Download on the GETITON 
« App Store Google Play 


Firmware e aggiornamenti 
Le seguenti descrizioni fanno riferimento alle regolazioni standard fornite con la versione firmware 1.0. 


E possibile che sia disponibile una versione firmware piu recente. E possibile effettuare l'aggiorna- 
mento. 
Scaricare sul proprio computer il piv recente firmware dalla pagina delle cuffie intrauricolari al sito 
www.beyerdynamic.com. 
ll firmware € disponibile sia per Windows sia per Mac. 
Accendere le cuffie intrauricolari premendo il tasto multifunzione e collegarle con il computer utiliz- 


zando il cavo USB. 
Lanciare il programma di aggiornamento e seguire le istruzioni sullo schermo. 


Informazioni di compatibilita 
Le cuffie intrauricolari sono compatibili con i dispositivi di riproduzione Bluetooth® che supportano i 
seguenti profili: 
A2DP (per la trasmissione audio) 
HFP (per la telefonia) 
HSP (riproduzione vocale) 
AVRCP (per la trasmissione di segnali di comando) 
Avviso: Le funzioni collegate sono disponibili se sono supportate dal dispositivo di riproduzione. 
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Codec audio supportati 

All'interno del profilo A2DP, le cuffie intrauricolari supportano i codec audio SBC, AAC, aptXTM 

e€ APtXTM LL. aptXxTM offre la migliore qualita audio. aptxTM LL garantisce la latenza audio pil bassa. 
Avviso: Si fa presente che per la trasmissione audio possono essere usati soltanto quei codec che 
sono disponibili nel dispositivo di riproduzione. 

Il dispositivo di riproduzione e le cuffie intrauricolari comunicano automaticamente con il codec 
migliore disponibile su entrambi nel seguente ordine: 

1. aptx™ LL 

2. aptx™ 

3. AAC 

4. SBC 


Avviso: La maggior parte dei dispositivi di riproduzione non indicano quale codec viene utilizzato 
attivamente. 


Elementi di comando 


>) 


SX 


@ Telecomando 

@® Alzare il volume 

@® Tasto multifunzione 
@ Abbassare il volume 


4 
i @ © Uscita USB per cavo di ricarica (USB-C) 
© Pacchi di batterie 
Le @ Microfono 
LED 


Accendere e spegnere 


- Accendere 

Premere il tasto multifunzione per 2 secondi. \ 
* Spegnere 

Premere il tasto multifunzione per 6 secondi. 
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Connessione con il dispositivo di riproduzione (accoppiamento) 

Prima di poter utilizzare le cuffie intrauricolari per la prima volta € necessario connetterle con il proprio 
cellulare o un altro dispositivo Bluetooth® La procedura di connessione pud variare da un dispositivo 
di riproduzione all'altro. Osservare le istruzioni del dispositivo di riproduzione. 


> 

1. Con le cuffie intrauricolari soente premere 3. Attivare la funzione Bluetooth® ed 
per 6 secondi il tasto multifunzione @) per eventualmente effettuare la ricerca di nuovi 
avviare la modalita di connessione dispositivi. 
Bluetooth®. 4. Nel menu Bluetooth® del dispositivo di 

2. Il LED sul retro del telecomando lampeggia riproduzione selezionare "Blue BYRD” tra 
alternando il colore blu e€ rosso. i dispositivi disponibili e connettere i due 


dispositivi. 
5. Quando il LED sul retro del telecomando ha 

una luce blu, la connessione Bluetooth® 

é stata stabilita. A ogni accensione i due 

dispositivi si connetteranno automatica- 

mente se si trovano nel raggio di copertura. 
Connettivita multipoint 
Le cuffie intrauricolari possono essere connesse con fino a 15 dispositivi Bluetooth®. E possibile stabilire 
una connessione attiva contemporaneamente con massimo due dispositivi. TUttavia per ascoltare 
musica e usare contemporaneamente le funzioni di telefonia bisogna usare un unico dispositivo. La 
telefonia ha la priorita rispetto alla riproduzione di musica, cioé in caso di telefonata, la riproduzione 
di musica viene interrotta. 
Quando si usano dispositivi di riproduzione (DR) si applica il seguente elenco di priorita: 
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Priorita Profilo Dispositivi di riproduzione (DR) 

1 HFP (telefonia) DR 1(primo dispositivo connesso) 

2 HFP (telefonia) DR 2 (secondo dispositivo connesso) 
3 A2DP (riproduzione di musica) DR 1 (primo dispositivo connesso) 

4 A2DP (riproduzione di musica) DR 2 (secondo dispositivo connesso) 


Configurare la connettivita multipoint 
Collegare le cuffie intrauricolari con il primo dispositivo (vedi ,Connessione con il dispositivo di 
riproduzione (accoppiamento)’). 
Disattivare la connessione Bluetooth® del primo dispositivo. 
Spegnere le cuffie intrauricolari. 
Collegare le cuffie intrauricolari con il secondo dispositivo (vedi ,Connessione con il dispositivo di 
riproduzione’). 
Attivare nuovamente la connessione Bluetooth® del primo dispositivo, il quale si connette 
automaticamente con le cuffie intrauricolari. 
Quando entrambi i dispositivi sono accoppiati con le cuffie intrauricolari, queste ultime si 
connettono automaticamente con entrambi i dispositivi ogni volta che vengono accese. 
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Usare la connettivita multipoint 

Se le cuffie intrauricolari sono state connesse con due disposi- 

tivi 

- ela riproduzione di contenuti multimediali 
€ appena stata attivata, toccare brevemente due volte il 
tasto multifunzione per accettare una chiamata in arrivo; 

-— ed éappena stata terminata una chiamata, toccare breve- 
mente due volte il tasto 
multifunzione per awviare la riproduzione di contenuti multi- 
mediali interrotta. 


Impostare il volume 


\ . 
- Abbassare il volume 


+ Alzare il volume : 
Premere il tasto (-). 


Premere il tasto (+). 


Riproduzione di contenuti multimediali 


zs 
d 


Le funzioni descritte qui di seguito dipendono dal rispettivo dispositivo e dal software di riproduzione 
utilizzato e potrebbero eventualmente non essere disponibili. Le cuffie intrauricolari si limitano a 


inviare dei segnali di comando conformi allo standard Bluetooth®. 


* Avvio/pausa 
Premere brevemente 1 volta il tasto multifunzione. 


¢ Riprodurre il brano successivo 
Premere brevemente 2 volte il tasto multifunzione. 


¢ Riprodurre il brano precedente 
Premere brevemente 3 volte il tasto multifunzione. 


« Andare avanti 
Premere brevemente 2 volte il tasto 
multifunzione e dopo la seconda pressione tenere premuto. 


+ Andare indietro 
Premere brevemente 3 volte 
pressione tenere premuto. 


tasto multifunzione e dopo la terza 


Attivare l'assistente personale 


* Attivare l'assistente personale del proprio smartphone o tablet (Siri, 
Google Assistant ecc.) 
Premere il tasto multifunzione per ca. 2 secondi. 


2 sec 


\ 
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Gestione delle chiamate 


2sec 

+ Ricevere/terminare una 

chiamata * Rifiutare una chiamata 

Premere brevemente il \ Premere il tasto multifun- \ 

tasto multifunzione. zione per ca. 2 secondi. 

2 \ : 

+ Alzare il volume della + Abbassare il volume 

chiamata della chiamata 

Premere il tasto (+). Premere il tasto (-). \ 

I 


Caricare la batteria 
Per caricare la batteria si consiglia di utilizzare il cavo USB for- 
nito. 


~~ 


1. Spegnere le cuffie intrauricolari. 

2. Collegare le cuffie intrauricolari con il cavo di ricarica fornito 
a un’uscita alimentata, conforme allo standard USB-A (per a 
es. 
alimentatore USB). 

3. Durante la ricarica, il LED sul retro del 
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telecomando lampeggia con colore rosso. 
4. Quando il LED ha una luce fissa rossa, la batteria € comple- 
tamente carica. 


5. Al termine della ricarica, rimuovere il cavo USB 


Ripristinare le impostazioni di fabbrica 
Accendere le cuffie intrauricolari. \\ oe 
Premere per ca. 2 secondi il tasto 
multifunzione e tenerlo premuto e contemporaneamente 
premere brevemente 2 volte il tasto (-). 


(] 
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Uso dei tasti del telecomando 
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Alzare il volume 


Premere il tasto (+) @ 


Abbassare il volume 


Premere il tasto (-)@ 


Accendere 


Premere il tasto multifunzione @ per 2 sec 


Spegnere 


Premere il tasto multifunzione @ per 6 sec 


Avviare/arrestare la riproduzione di contenuti 
multimediali 


Passare al brano successivo 


Passare al brano precedente 


Premere brevemente una volta il tasto 
multifunzione @ 


Premere brevemente due volte il tasto 
multifunzione @) 


Premere brevemente tre volte il tasto 
multifunzione @ 


Andare avanti 


Premere brevemente due volte il tasto 
multifunzione @ e tenerlo premuto 


Andare indietro 


Premere brevemente tre volte il tasto 
multifunzione @ e tenerlo premuto 


Ricevere/terminare una chiamata 


Premere brevemente una volta il tasto 
multifunzione @ 


Rifiutare una chiamata 


Premere il tasto multifunzione @ per 2 sec 


Attivare l'assistente personale (Siri, Google 
Assistant ecc.) 


Premere il tasto multifunzione @ per 2 sec 


Impostazioni tramite i tasti del telecomando 


Attivare o disattivare le istruzioni vocali 


Ripristinare le impostazioni di fabbrica 


Premere il tasto multifunzione @ per ca. 2 sec e con- 
temporaneamente premere brevemente 2 volte il 
tasto (+)@ 


Premere il tasto multifunzione @ per ca. 2 sec e con- 
temporaneamente premere brevemente 2 volte il 
tasto (-)@ 


Significato dei LED sul telecomando 


Ricaricare 


LED @) lampeggia con colore rosso 


Ricarica completa 


LED @) ha una luce fissa rossa 


Spegnere 


LED @) lampeggia una volta per 1,5 sec con colore rosso 


Batteria quasi scarica 


LED @) lampeggia velocemente con colore rosso 


Modalita di connessione Bluetooth® attiva 


LED © lampeggia alternando il colore blu e rosso 


Connessione Bluetooth® attiva 


LED © lampeggia brevemente con colore blu ogni 7 sec 


Connessione Bluetooth® persa 


Riproduzione contenuti multimediali attiva 


LED @) lampeggia brevemente con colore blu ogni 3 sec 


LED @) lampeggia brevemente con colore blu ogni 7 sec 


Chiamata in arrivo 


LED © lampeggia velocemente con colore blu 


Chiamata attiva 


LED © lampeggia brevemente con colore blu ogni 7 sec 


Modalita di aggiornamento firmware attiva 


LED ® ha una luce fissa rosa 
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Impostazioni sui dispositivi di riproduzione per ottenere una qualita audio 


ottimale senza fili 


Per ottenere una qualita audio ottimale con le cuffie intrauricolari tramite Bluetooth® si consiglia di 


attenersi alle seguenti indicazioni: 


1. Regolare il volume delle cuffie intrauricolari al minimo, sul dispositivo di riproduzione al massimo. 
2. Quindi regolare il volume solo sulle cuffie intrauricolari, non pil sul dispositivo di riproduzione. 


Importante: 


Questo vale solo per i dispositivi di riproduzione che non sincronizzano automaticamente il volume 


audio. 


Per i dispositivi di riproduzione che sincronizzano automaticamente il volume (per es. iPhone, iPad, 
vari smartphone Android), il volume delle cuffie € sempre identico a quello del dispositivo di 


riproduzione. 


3. Disattivare eventuali effetti audio del software sul dispositivo di riproduzione. 


Risoluzione problemi 


Problema 


Causa 


Soluzione 


Non é possibile accendere le 
cuffie intrauricolari 


La batteria € scarica o si sta 
scaricando 


Caricare la batteria 


Non si sente l'audio 


Le cuffie intrauricolari non sono 
presenti nell'elenco di dispositivi 
Bluetooth® disponibili nel dispo- 
sitivo di riproduzione 


Connessione Bluetooth® assente 


+ Le cuffie intrauricolari sono 
spente 

+ Le cuffie intrauricolari non 
sono in modalita connessione 

- E gid presente una connes- 
sione Bluetooth® con un altro 
dispositivo di riproduzione 


Collegare le cuffie intrauricolari 
con il dispositivo di riproduzione 


- Accendere le cuffie intraurico- 
lari 

- Portare le cuffie intrauricolari 
nella modalita di connessione 

- Disattivare la connessione 
Bluetooth® con l’altro 
dispositivo di riproduzione e 
connettere le cuffie 
intrauricolari con il dispositivo 
di riproduzione desiderato 


ll volume di riproduzione é 
troppo basso, anche se sulle 
cuffie intrauricolari il volume é al 
massimo 


|l segnale audio trasmesso é 
troppo basso 


Regolare il volume sul dispositivo 
di riproduzione al massimo 


Il suono é forte e la riproduzione 
dei bassi scadente 


Lisolamento degli auricolari non 
é sufficiente 


Scegliere gli inserti adatti a 
sinistra e a destra, finché il suono 
non é ideale 


La portata senza fili € troppo 
bassa 0 si verificano delle inter- 
ruzioni di connessione 


Ci sono disturbi con altri 
dispositivi 


Allontanarsi da router Wi-Fi e 
apparecchi a microonde, 
facendo attenzione che il 
proprio corpo non si trovi tra il 
dispositivo di riproduzione e le 
cuffie intrauricolari 
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Manutenzione 
Per pulire tutte le parti delle cuffie intrauricolari utilizzare un panno morbido inumidito con un 
detergente a base di alcol. Non far penetrare liquido all’interno ovvero nel convertitore audio. 
Non utilizzare mai detergenti a base di solventi, poiché questi potrebbero danneggiare la superficie. 
In caso di bisogno sostituire la protezione anticerume. Questa € disponibile come parte di ricambio. 


incieaion sulla durata delle batterie agli ioni di litio 
Al termine della ricarica completa scollegare il cavo scollegare il cavo USB dal caricabatterie e 
dalle cuffie intrauricolari. 
Temperature elevate, soprattutto con uno stato di carica alto, possono causare danni irreversibili. 
In caso di non utilizzo prolungato, si consiglia di caricare la batteria fino al 50% ca. della carica e di 
custodire a una temperatura di massimo 20° C. 
Dopo |l’uso spegnere il prodotto alimentato a batteria. 


Parti di ricambio 
Le parti di ricambio per le cuffie intrauricolari sono disponibili al sito www.beyerdynamic.com/ 
service. 


Smaltimento 

Questo simbolo sul prodotto, nelle istruzioni d’uso o sulla confezione indica che le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti 
domestici alla fine della loro vita utile. Nell'UE esistono sistemi di raccolta differenziata per il a 
riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorita locali o il riwenditore presso il quale 

é€ stato acquistato il prodotto. 


Smaltimento della batteria 

Questo simbolo indica che, secondo le leggi e disposizioni localli, il proprio prodotto e/o la 

batteria non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Se il prodotto ha raggiunto la fine 

della sua vita utile, portarlo in un centro di raccolta indicato dalle autoritd locali. Lo 

smaltimento differenziato e il riciclaggio del proprio prodotto e/o della batteria aiutano a 

salvaguardare le risorse naturali e garantisce che il riciclaggio avvenga in modo rispettoso 

della salute dell'uomo e della natura. 
Le batterie esauste possono contenere sostanze dannose per la salute e per l'ambiente. 
Smaltire sempre le batterie usate secondo le disposizioni vigenti. Non gettare le batterie esauste nel 
fuoco (pericolo di esplosione) o nei rifiuti domestici. Portarle nei propri centri di raccolta localli. La 
restituzione é gratuita e prescritta dalla legge. Smaltire solo le batterie esauste. 
Tutte le batterie vengono riciclate per ricavare materiali preziosi quali ferro, zinco o nickel. 


Dichiarazione di conformita UE semplificata 

beyerdynamic dichiara che il dispositivo radio corrisponde alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo 
della dichiarazione di conformitd dell'UE € disponibile al seguente indirizzo: http: //www.beyerdyna- 
mic.com/cod 


Specifiche 

Risposta in frequenza HF................ 2,402 — 2,480 GHz 
Potenza di trasmissione................. 10 dBm 
Temperatura d'esercizio ................ daoa40°c 
Temperatura di ricaricd................. daoa40°c 


Ulteriori informazioni relative alle specifiche sono disponibili al seguente 
sito:www.beyerdynamic.com/blue-byrd 


Blue BYRD - cuffie intrauricolari 71 


Registrazione del prodotto 
Al sito www.beyerdynamic.com é possibile registrare le proprie cuffie intrauricolari indicando il 
numero di serie. 


Disposizioni di garanzia 

\l prodotto originale beyerdynamic acquistato (di seguito “prodotto”) € coperto da garanzia 
beyerdynamic. 

Per riparazioni in garanzia portare il prodotto dal rivenditore dal quale é stato acquistato oppure a uN 
partner di servizio autorizzato beyerdynamic. Al sito www.beyerdynamic.com/vertriebspartner 

é disponibile un elenco dei partner di servizio in tutto il mondo. 

Secondo le condizioni della presente garanzia limitata beyerdynamic garantisce che al momento del 
primo acquisto il prodotto era privo di difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia é€ valida per 
due (2) anni a partire dalla data di acquisto di prodotti di nuova fabbricazione, non utilizzati dal primo 
cliente finale. 

E necessario custodire la prova d’acquisto. Su quest’ultima devono essere indicati la data di acquisto 
e la denominazione del prodotto. Senza la prova d’acquisto, che sara verificata da beyerdynamic o 
dal partner di servizio responsabile, non é€ possibile far valere alcuna rivendicazione di quanto previsto 
dalla garanzia limitata; beyerdynamic e i partner di servizio della beyerdynamic si riservano il diritto di 
mettere in conto il costo dell’elaborazione della pratica se il prodotto non rientra nella garanzia 
secondo le condizioni di quest’ultima. 

| servizi di garanzia consistono, a scelta di beyerdynamic, nella rimozione gratuita dei difetti di 
materiale o di fabbricazione attraverso la riparazione, la sostituzione di parti o la sostituzione del 
prodotto completo. In caso di riparazioni, sostituzione di parti o sostituzione del prodotto da parte di 
beyerdynamic, la garanzia sul prodotto difettoso o sostituito continuerd per il resto del periodo di 
garanzia originale ovvero novanta (90) giorni dalla data di riparazione, a seconda di quale sia il 
periodo piu lungo. Le richieste di riparazione o sostituzione possono essere soddisfatte con prodotti 
funzionalmente equivalenti e riparati. Le parti o i componenti sostituiti diventano proprietd della 
beyerdynamic. 


Sono esclusi dalla presente garanzia limitata: 
difetti o scostamenti insignificanti nella qualita del prodotto che sono insignificanti per il valore e 
l'Uso cui sono destinati 
accessori inclusi nel prodotto 
batterie ricaricabili (questi prodotti hanno una durata di vita pil breve a causa della loro natura, 
che dipende anche dall'intensita di utilizzo nei singoli casi) 
imbottitura dell’archetto, imbottitura dei padiglioni, protezione antivento e tutte le parti del prodotto 
che hanno un contatto diretto con il corpo durante |'uso 
errori causati da un uso improprio o dall’abuso del prodotto (ad es. errori di funzionamento, danni 
meccanici, tensione di esercizio errata), incluso ma non limitato all'uso inappropriato del prodotto 
difetti del prodotto dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per |'uso e la manutenzione di 
beyerdynamic 
difetti del prodotto causati dalla normale usura 
difetti del prodotto dovuti o connessi a modifiche apportate al prodotto, a meno che non sia stata 
ottenuta preventivamente l’autorizzazione scritta di beyerdynamic per quanto riguarda il tipo 
e l'entita di tale modifica 
difetti del prodotto per cause di forza maggiore 
difetti del prodotto che erano gid noti all’acquirente al momento dell'acquisto del prodotto 
difetti del prodotto causati dall'uso di accessori o periferiche diverse dagli accessori originali 
beyerdynamic progettati per questo prodotto 


Il diritto alla garanzia decade se il prodotto viene manomesso da persone o centri non autorizzati. 

La garanzia limitata pud essere fatta valere in tutto il mondo in tutti i Paesi in cui la legislazione 
nazionale non é in conflitto con le presenti disposizioni di garanzia. Rivendicazioni diverse o pil ampie 
rispetto a quelle qui descritte non possono essere fatte valere nell'ambito della garanzia limitata. 
Inoltre, in qualita di cliente finale, nel vostro Paese potreste avere diritti di natura giuridica che non 
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sono limitati da questa garanzia limitata. La garanzia limitata non limita né i Suoi diritti di natura 
givridica né i diritti del consumatore nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di vendita. 


NON ESISTONO GARANZIE ESPLICITE, SIA SCRITTE SIA ORALI; AD ECCEZIONE DI QUESTA VERSIONE 
STAMPATA DELLA GARANZIA LIMITATA. QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSA — MA NON 
LIMITATTAMENTE — QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITA E IDONEITA PER UN PARTICOLARE SCOPO, 
SI APPLICA SOLO PER LA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. BEYERDYNAMIC NON SARA IN 
NESSUN CASO RESPONSABILE PER DANNI INDIRETT| O CONSEGUENTI DI QUALSIASI TIPO, INCLUSI — SENZA 
LIMITAZIONE ALCUNA - LA PERDITA DI PROFITTI E SVANTAGGI ECONOMICI, NELLA MISURA IN CUI UNA 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA SIA LEGALMENTE AMMISSIBILE. 


Alcuni Paesi non consentono I'esclusione o la limitazione di danni indiretti o consequenziali o la 
limitazione della durata delle garanzie implicite. In tal caso, le restrizioni e le esclusioni di cui sopra non 
si applicano. 


Marchio registrato 
Windows é un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi. 


Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in 
altri Paesi. 


Android € un marchio di Google LLC 

ll marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualunque 
utilizzo di questi marchi da parte di beyerdynamic viene fatto su licenza. Altri marchi e denominazioni 
commerciali appartengono ai rispettivi titolari. 

Qualcomm aptxX™ é un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue filiali. QUalcomm® € un 
marchio registrato di Qualcomm Incorporated negli USA e negli altri paesi. aptXx™ € un marchio 
registrato di Qualcomm Technologies International, Ltd 


N-Mark € un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. 


USB Type-A e USB Type-B sono marchi di USB Implementers. 
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Stort tack fdr ditt fortroende och fér att du bestamt dig fér att k6pa Blue BYRD In-Ear-hdérlurar. 
For basta mdjliga hdérupplevelse vill vi ge en introduktion till hur In-Ear-hdrlurarna kan anvandas. 


Sdkerhetsanvisningar 
- Las igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du anvGnder produkten. 


/ ) Anvand inte produkten om den ar skadad. 
- Foretaget beyerdynamic GmbH & Co. KG tar inget ansvar for skador pd produkten eller for 
personskador pa grund av oaktsam, icke avsedd, felaktig eller av tillverkaren inte angiven 
anvandning av produkten. 


Undvik hGlsorisker och olyckor 

- Se till att jJUdvolymen Gr installd pP4 minimum nar In-Ear-hdrlurarna anvands. Reglera |ljudvolymen 
forst nar du tagit pd dig hdrlurarna. For att undvika eventuella hdérselskador far In-Ear-hdrlurarna inte 
anvdndas med hédg I|judvolym under en Idngre tid. Som ett matt pa Ijudvolymens instdllning kan man 
testa om man vid lyssnande och vanligt tal fortfarande kan héra sin egen rést med In-Ear-hdérlurarna 
i Oronen. 

- Vi vill pGpeka att for hdga Ijudvolymer och fér langa lyssningstider kan skada hérseln. Horselskador 
innebar alltid en irreversibel forsamring av formdgan att hora. Eftersom In-Ear-hdrlurarna ligger 
direkt i horselgdngen kan de Idta 6 - 9 dB hdégre Gn klassiska horlurar, vilket Okar risken for 
hdérselskador. 

+ Om du lider av tinnitus mdste du vara sarskilt forsiktig med att lyssna pa hdg volym. 

+ Stall alltid in en lagom volymnivda. Lyssningstider pad hég volym bér vara sd korta som modjligt. 

+ Viktigt med In-Ear-hdrlurar Gr rengdringen av silikontillbehdren, da de snabbt blir smutsiga, och en 
6kad bakterieniva i Grat innebar stoérre risk for en infektion i hOrselgangen. Dd In-Ear-hdrlurar 
blockerar hérselgdngen, bildas ett fuktigt och varmt "klimat” i Grat, vilket gor att bakterier fordkar sig. 

+ Forvara smddelar som produkt-, forpacknings- och tillbehdorsdelar utom rackhall for barn och 
husdjur. Vid oavsiktlig fortaring finns risk for kvGvning. 

- Med MIY-appen fran beyerdynamic kan du anpassa dina Bluetooth® hdrlurar efter dina Onskemdl. 
Statistikfunktionen i appen sparar den Ijudtrycksniva som anvdndarens 6ron utsatts for over tid. Den 
har funktonen gdller bara det ljudtryck som skapas av hdrlurarnas inbyggda hdgtalare, inte Ijud fran 
externa |judkdllor. 

+ In-Ear-hdrlurar minskar drastiskt ljudet fran omgivningen. Anvandning av In-Ear-hdérlurar medan 
man k6r bil innebdr en stor potentiell risk. AnvGndarens h6rsel far aldrig begransas sa mycket att 
trafiksGkerheten riskeras. Se ddarfér till att inte anvGnda In-Ear-hdérlurarna inom aktionsomrddet for 
potentiellt farliga maskiner och arbetsredskap. 

+ Undvik ocksdé att anvanda In-Ear-hdrlurar vid tillfallen dé hdérseln inte far begrdnsas, sarskilt vid 
passage av en jarnvagskorsning eller pd en byggarbetsplats. 


Férandrad akustisk uppfattning 

+ Manga manniskor behdéver vanja sig vid att ha pa sig In-Ear-horlurar, eftersom den akustiska 
uppfattningen av ens egen rést och kropp, liksom |ljud som uppstar i innerérat nar man gar fran den 
"normala" situationen utan In-Ear-hdérlurar blir annorlunda. Denna initialt ovanliga kansla minskar 
dock oftast efter att man anvant dem en tid. 


Ansvar/Avsedd anvadndning 

+ Anvand inte produkten annat Gn enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. beyerdynamic tar 
inget ansvar for felaktig anvGndning av produkten och dess tillbehor. 

+ beyerdynamic ansvarar inte for skador pd USB-enheter, som inte 6verensstammer med USB- 
specifikationerna. 

- beyerdynamic ansvarar inte for skador vid avbrott i kopplingen pa grund av tomma eller for gamla 
batterier eller om sGndningsomrddet fér Bluetooth® Overskrids. 

- Beakta respektive landsspecifika foreskrifter innan hdérlurarna tas i bruk. 
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Varningsinformation fér enheten 

- For laddnings av batterierna via det integrerade USB-uttaget typ C far bara en USB 2.0/3.0- 
kompatibel 5 V ndtadapter anvandas (elforbrukningen uppgar till max. 0,5 A). 

- VARNING: Batterierna (batteripaket eller installerade batterier) far inte utsdttas for h6g varme, som 
direkt solljus eller eld. 

+ SE UPP! Oppna inte hérsndckan. Om inte batteriet byts pd ratt satt finns det en explosionsrisk. 

+ Utsdtt inte produkten fér regn, snd, vatska eller fukt. 


Varningar gdllande batteri 

- Far inte tas isar. 

- Anvand inte batteriet om det har kommit i Kontakt med vatten. 

- Utsdatt det inte for h6ga temperaturer (60 °C/140 °F). For h6ga omgivningstemperaturer leder till 
irreversibla skador pd batteriet, speciellt vid hég laddningsniva. 

- Om batteriet inte ska anvGndas inom en snar framtid resp. lagras, rekommenderar vi att batteriet 
laddas till cirka 50 % och férvaras vid en temperatur pd max 30 °C. 

- Utsdtt aldrig batteriet for h6g varme, som direkt solljus eller eld. 

- Vid missbruk eller onormalt bruk kan batteriet skadas. | extrema fall bestdar faran av: Explosion, 
varme-, brand-, rok- eller gasutveckling. 


Leveransinnehdll A 
In-Ear-hdérlurar med Bluetooth®-kabel och 
fjdrrkontroll samt tva batterier, 

Fem par ersdttningshdljen av silikon (XS, S, M, 
L, XL - vid leverans Gr storlek M redan 
monterad pa hérsndckan), a 
Ett par 6ronvaxskydd i I|UdSppningen, 
Laddningssladd USB-A till USB-C 
lGngd 60 cm, ~| 
Hard ask fdr forvaring, WJ 
Lathund. | 
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Stoppa undan och ta fram ur 
forpackningen 
For basta skydd ska In-Ear-hdérlurarna och 
dess tillbehdr alltid stoppas undan i det 
medfdljande etuiet, se figur. 


Valja/byta hdlje 

| leveransinnehdllet for In-Ear-hdrlurarna finns flera hdljen i olika storlekar. Som standard Gr storlek 
Mredan monterad pa hérsnackan vid leveransen. VGlj de hdljen som har en bekvGm och sdker pass- 
form for dig, bra dampning av ljud fran omgivningen och basta mdjliga ljud. 


1. Lossa férsiktigt loss hdljet fran horsnackan. 2. Sdtt fast ett nytt hdlje pd hdérsnackan. 
3. Vid regelbunden anvadndning rekommende- 
ras att hdljet byts var tredje mdnad. 
4. Ersdattningshdljen av silikon kan bestdllas 
fran beyerdynamic via reservdelsshopen. 
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SdGtta in och bara In-Ear-hG6rlurar i 6rat 
Bdda hérlurarna satts in i vanster och hdéger ora 
enligt markningen. 

Horlurarna ska sitta bekvGmt och sdkert. 


beyerdynamics MIY-app 

MIY-appen fran beyerdynamic Gr ett verktyg som kontinuerligt utvecklas. DU anvander det fdr att 
lagga till anv@ndbara funktioner till dina Blue Byrd-hdrlurar, som t.ex. MOSAYC |judpersonalisering, ljud- 
sparsstatistik och manga andra instdllningar for att anpassa hdrlurarna till dina individuella behov. 
Nar du anvander MOSAYC |judpersonalisering kommer du att marka att ditt Blue Byrd-ljud later Gnnu 
bdattre. 


Download on the GETITON My 
@ App Store Google Play 


Inbyggd programvara och uppdatering 
Observera att de fdljande beskrivningarna gdller standardinstdllningarna som medfdéljer version 1.0 av 
den inbyggda programvaran. 
Det Gr mdjligt att en nyare version kan finnas tillgGnglig. Den kan du vid behov sjdlv uppdatera. 
Ladda ner det senaste inbyggda programverktyget pa din dator fran produktsidan fér In-Ear- 
hdrlurarna pa www.beyerdynamic.com. 
Det inbyggda programverktyget finns for bade Windows och Mac. 
SIG pd In-Ear-hdrlurarna med multifunktionsknappen och koppla den till din dator med den medfol- 
jande USB-laddningskabeln. 
Starta uppdateringsverktyget och fdlj anvisningarna pa bildskarmen. 


Kompatibilitetsanvisningar 
In-Ear-hdérlurarna Gr kompatibla med Bluetooth®-spelare, som stddjer foljande profiler: 
A2DP (for Ijuddéverféring), 
HEP (fdr telefoni), 
HSP (rostuppspelning), 
AVRCP (fdr éverforing av styrsignaler). 
Anvisning: De ddrmed kopplade funktionerna Gr bara tillgangliga, om de stdéds av spelaren. 
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Audio-Codecs som stéds 

Inom profilen A2DP stédjer In-Ear-hdérlurarna Audio-Codecs SBC, AAC, aptXTM och aptXTM LL. aptXTM 
ger den basta |judkvaliteten. aptXTM LL ger den sdmsta ljudiatensen. 

Anvisning: Tank pd att endast de Codecs for Ijudéverforing som ocksd finns pd spelaren kan anvadn- 
das. 

Spelaren och In-Ear-hérlurarna kommer automatiskt 6verens om bdsta gemensamt tillgangliga Codec 
med fdljande rangordning: 

1. aptx™ LL 

2. ajptx™ 

3. AAC 

4. SBC 


Anvisning: Tank pd att de flesta spelare inte visar vilken Codec som ar aktiv och anvanas. 


Knappar och reglage 


») 


© 


Fjarrkontroll 

Hoja ljudvolymen 
Multifunktionsknapp 

Sanka Ijudvolymen 
USB-anslutning for laddningskabel 
(USB-C) 

Batterier 

Mikrofon 

Lysdiod 


©LQ O8E080 


SIG pa och stGnga av 


« Slapa 

Tryck pd multifunktionsknappen i 2 sekunder. \ 
* Stdnga av 

Tryck pd multifunktionsknappen i 6 sekunder. 
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Koppling till spelaren (parning) 

Innan In-Ear-hdérlurarna kan anvdndas fér forsta gangen maste de kopplas till din mobiltelefon eller en 
annan Bluetooth®-enhet. Kopplingssdttet kan skilja sig mellan olika spelare. Se bruksanvisningen for 
spelaren. 


we 
| 
1. Vid avstangd In-Ear-hdrlurarna, tryck ner 3. Aktivera Bluetooth®-funktionen pd spelaren 
multifunktionsknappen @) i 6 sekunder fdr att och sok vid behov efter nya enheter. 
starta Bluetooth®-kopplingsldget. 4. VAalj "Blue BYRD” under tillgangliga enheter 
2. Lysdioden pa baksidan av fjdrrkontrollen i spelarens Bluetooth®-meny och koppla ihop 
blinkar vaxelvis mellan bldtt och rétt. de bdda enheterna. 


5. Lysdioden pa baksidan av fjdrrkontrollen 
visar lyckad Bluetooth®-koppling genom att 
lysa bldatt. Vid alla senare pdslagningar kopp- 
las de bdda enheterna ihop automatiskt om 
de Gr inom rackvidden. 


Multi-Point-anvandning 

In-Ear-hdrlurarna kan kopplas ihop med upp till 15 Bluetooth®-kompatibla enheter. En aktiv koppling 
kan goras samtidigt med max tvd enheter. Musikuppspelning och telefoni Gr dock bara mdjlig med en 
enhet i taget. Telefoni har dd prioritet fore musikuppspelning, vilket innebdr att musiken avbryts vid 
samtal. 


Vid anvandning av spelare (AG) gdller foljande prioritetslista: 


Prioritet Profil Spelare (AG) 

1 HFP (telefoni) AG 1 (forst kKopplad enhet) 

2 HFP (telefoni) AG 2 (som andra kopplade enhet) 
3 A2DP (musikuppspelning) AG 1 (forst kKopplad enhet) 

4 A2DP (musikuppspelning) AG 2 (som andra kopplade enhet) 


Stdlla in Multi-Point 

+ Koppla ihop In-Ear-hdrlurarna med férsta enheten (se "Koppla inop med spelare (parning)”). 
Avaktivera Bluetooth®-kopplingen med férsta enheten. 
Stdnga av In-Ear-hdrlurarna skiljer sig Gt. 
Koppla ihop In-Ear-hdérlurarna med andra enheten (se "Koppla ihop med spelare (parning)”). 
Ateraktivera Bluetooth®-kopplingen pd den forsta enheten, sa kopplar den automatiskt ihop sig 
med In-Ear-hérlurarna. 
Nar bdda enheterna ar hopkopplade med In-Ear-hdrlurarna kopplar In-Ear-hdrlurarna automatiskt 
ihop sig med bdda enheterna varje gang de sedan slds pa. 
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Anvanda Multi-Point 
Nar In-Ear-hoérlurarna har kopplat ihop sig med tvéd enheter 
- och har aktiverat mediauppspelningen, tryck kort en gang pa 
multifunktionsknappen fér att ta emot ett inkommande sam- 
tal. \ 
- och har avslutat ett samtal, tryck kort en gdnger pd multi- 
funktionsknappen for att starta den mediauppspelning som 
du senast lyssnade pa. 
fl 
I 


Instdllning av Ijudvolym 


\ ee 
* Sdnka Ijudvolymen 


+ H6dja ljudvolymen Tryck p& knappen () 


Tryck pa knappen (+). 


Mediauppspelning 

Observera att foljande beskrivna funktioner beror pd vilken spelare du anvGnder och dess 
programvara och eventuellt inte ar tillgangliga. In-Ear-hdrlurarna sander endast styrsignaler som Gr 
fdrenliga med Bluetooth®-standarden. 


* Start/Paus 
Tryck kort en gang pa multifunktionsknappen. 


+ Spela nadsta titel 
Tryck kort i 2 sekunder pd multifunktionsknappen. 
+ Spela féregdende titel 
Tryck kort i 3 sekunder pd multifunktionsknappen. \ 
+ Snabbspola framdat 
Tryck kort tv@ ganger pa multifunktionsknappen och hall nere knappen 
efter den andra tryckningen. I 


* Snabbspola bakdat 
Tryck kort tre ganger pd multifunktionsknappen och hall nere knappen 
efter den tredje tryckningen. 


Ringa personliga assistenter 
+ Ringa personliga assistenter for din smartphone eller surfplatta (Siri, 2 sek. 
Google Assistant osv.) 
Tryck pa multifunktionsknappen i cirka 2 sekunder. 
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Samtalsstyrning 


Ta emot/avsluta samtal + Avvisa samtal 


tionsknappen knappen i cirka 
2 sekunder. 


8] 


2 Sek. 
Tryck kort pd multifunk- \ Tryck pa multifunktions- 
Hdja Ijudvolymen fér * SdGnka ljudvolymen fér ! 


samtal samtal 


Tryck pd knappen (+). Tryck pda knappen (-). 


Ladda batteriet 

Vi rekommenderar att laddning av batteriet bara goérs med den 
medfdljande 

USB-laddningskabeln. 


1. 


2 


Stanga av In-Ear-hdrlurarna. 

Anslut In-Ear-hdérlurarna med den medfdljande laddnings- 
kabeln till ett valfritt kompatibelt str6mférande USB-A-uttag 
(tex. USB-ndtadapter). 

Under laddningen blinkar lysdioden pa baksidan av 
fjGrrkontrollen rdtt. 

Sd snart som lysdioden lyser konstant rétt Gr batteriet 
fulladdat. 

Ta bort laddningskabeln efter laddningen. 


Aterstélla fabriksinstdllningarna 


SId pd In-Ear-hdrlurarna. 
Tryck och hall nere multifunktionsknappen 
i cirka 2 sekunder och tryck samtidigt kort 
2 ganger pa knappen (-). 


~~ 


2 sek. 


\\ 2X 


(] 
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Anvandning av knapparna pa fjarrkontrollen 


Hdja ljudvolymen Tryck pd knappen (+) @. 

Sanka Ijudvolymen Tryck pad knappen (-) @. 

SIG pa Tryck i 2 sekunder pd multifunktionsknappen @). 

stanga av Tryck i 6 sekunder pd multifunktionsknappen ©. 

Starta/stoppa mediauppspelning Tryck kort en gang pa multifunktionsknappen ©. 

Hoppa till ndsta titel Tryck kort tva ganger pa multifunktionsknappen @). 

Hoppa till foregaende titel Tryck kort tre ganger pd multifunktionsknappen ©. 

Snabbspola framat Tryck kort tva@ ganger pa multifunktionsknappen @) 
och hall sedan ner den. 

Snabbspola bakdt Tryck kort tre ganger pad multifunktionsknappen @) 
och hall sedan ner den. 


Ta emot/avsluta samtal 


Tryc 


ort en gang pd multifunktionsknappen @). 


Avvisa inkommande samtal 


Tryc 


i 2 sekunder pd multifunktionsknappen ©. 


Starta personliga assistenter (Siri, Google 
Assistant osv.) 


Tryc 


i 2 sekunder pd multifunktionsknappen ©. 


InstGllning via knapparna pa fjarrkontrollen 


SId pad eller stanga av réstmeddelanden 


Aterstdlla fabriksinstdllningarna 


Tryck i cirka 2 sekunder pd multifunktionsknappen @) 


och 


Tryck i cirka 2 sekunder pd multifunktionsknappen @) 


och 


samtidigt kort 2 ganger pa knappen (+) @. 


samtidigt kort 2 ganger pa knappen (-) @. 


Betydelsen av lysdiodvisningen pa fjdrrkontrollen 


Ladda Lysdiod @) blinkar rétt. 

Fulladdad Lysdiod @®) lyser konstant rétt. 

stanga av Lysdiod ® lyser rétt en gang i1,5 sek. 
Batteriet Gr ndstan tomt. Lysdiod @) blinkar snabbt rétt. 
Bluetooth®-kopplingslage aktivt Lysdiod @®) blinkar vaxelvis bladtt och rétt. 
Bluetooth®-koppling aktiv Lysdiod ®) blinkar kort bldtt var 7:e sek. 
Bluetooth®-koppling forlorad Lysdiod @® blinkar kort bldtt var 3:e sek. 


Mediauppspelning aktiv 


Inkommande samtal 


Lysdiod ®) blin 
Lysdiod ® blin 


ar kort bldtt var 7:e sek. 


ar snabbt blatt. 


Anruf aktiv 


Lysdiod @) blin 


ar kort bldtt var 7:e sek. 


Uppdateringslage fér inbyggd programvara 
aktivt 


Lysdiod @) lyser konstant rosa. 
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InstGllningar pd spelare fér basta sladdlésa ljud 
Fér att f& basta mdjliga Ijud med In-Ear-hdrlurarna via Bluetooth® ska fdéljande praktiska anvisningar 
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1. Satt jUdvolymen pa In-Ear-hdérlurarna pad minimum och maximum pa spelaren. 
2. Reglera sedan I|judvolymen pd In-Ear-hdrlurarna och inte langre pa spelaren. 


Viktigt: 


Detta gdller bara pd spelare som inte synkroniserar ljudvolymen automatiskt. 
Fér spelare som synkroniserar ljudvolymen automatiskt (t.ex. iPhone, iPad, diverse Android- 
smartphones), Gr hdérlurarnas Ijudvolym alltid densamma som spelarens |judvolym. 

3. Avaktivera eventuella befintliga ljudeffekter i soelarens programvara. 


Problemldésning 


Problem 


Orsak 


Lésning 


In-Ear-hdérlurarna kan inte slds 
pa. 


Batteriet Gr tomt eller ddligt 
laddat. 


Ladda batteriet. 


Det hérs inget ljud. 


Det finns ingen Bluetooth®- 
koppling 


Koppla ihop In-Ear-hdrlurarna 
med spelaren. 


In-Ear-hdrlurarna visas inte pa 
tillgangliga Bluetooth®-enheter i 
spelaren. 


+ In-Ear-hdérlurarna Gr avstangd. 

+ In-Ear-hdrlurarna Gr inte i 
kopplingslage. 

+ Det finns redan en Bluetooth®- 
koppling till en annan spelare. 


“SIG pa In-Ear-hdrlurarna. 


» Satt In-Ear-hdrlurarna i kopp- 
lingslage. 

» Stang av Bluetooth®-kopp- 
lingen till den andra spelaren 
och koppla ihop In-Ear- 
hérlurarna med Snskad enhet. 


Uppspelningen Gr fdr tyst, trots 
att den Gr instdlld pd maximum 
pa In-Ear-hdrlurarna. 


Den uppspelade ljudsignalen Gr 
fdr tyst 


Sdtt uppspelningens ljudvolym 
pa spelaren till maximum. 


Ljudet Gr for vasst och 
basuppspelningen Gr for lag. 


Tatningen genom oronkuddarna 
Gr inte tillracklig. 


Valj lAmpliga hdljen till vanster 
och héger hérsnécka tills ljudet 
ar perfekt. 


Den sladdlésa rackvidden Gr for 
dalig eller det uppstdr avbrott i 
kopplingen 


Det finns stérningar fran andra 
enheter 


Gd bort fran WLAN-routern och 
mikrovagsenheter samt se till 
att inte din kropp befinner sig 
mellan spelaren och In-Ear- 
hdrlurarna. 
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kote! 
For rengoring av In-Ear-hdrlurarnas alla delar kan man anvGnda en mjuk trasa fuktad med 
alkoholrengoringsmedel. Se till att ingen vatska tranger in i snackan eller ljudomvandlaren. 
Anvand aldrig l6sningsmedel, eftersom detta kan skada ytan. 
Vid behov kan d6ronvaxskyddet bytas ut. Detta kan fas som reservdel. 


Anvisning for batteriets livslangd, for litiumjonbatterier 
Ta bort USB-anslutningskabeln fraén laddaren och In-Ear-hdrlurarna nar laddningen ar klar. 
Hdga temperaturer, framfér allt vid hég laddningsnivad, kan leda till irreversibla skador. 


Om batteriet inte ska anvdndas inom en snar framtid resp. lagras, rekommenderar vi att batteriet 


laddas till cirka 50 % och férvaras vid en temperatur pd max 20 °C. 
Efter bruk ska den batteriférbrukande produkten stdngas av. 


Reservdelar 
Reservdelar till In-Ear-hdrlurarna finns pd www.beyerdynamic.com/service. 


Avfallshantering 

Den hdr symbolen pa produkten, i bruksanvisningen eller pa forpackningen innebar att din 

elektriska och elektroniska utrustning vid slutet av dess livsidngd ska kasseras separat fran 

ditt hushdllsavfall. Det finns separata insamlingssystem fdr Gtervinning inom EU. For mer 

information, kontakta lokala myndigheter eller butiken ddr du képte produkten. | 


Kassering av batterier 

Den hdr symbolen betyder att enheten och/eller batteriet ska kasseras skiljt fran 

hushdllssoporna och i enlighet med lokala lagar och féreskrifter. Om produkten natt slutet 

pa sin livslangd, ta den till en Gtervinningsstation som anges av lokala myndigheter. 

Separat insamling och atervinning av produkten och/eller batteriet vid kassering skonar 

naturens resurser och sdkerstdller att Gtervinningen gdrs pa ett sadant satt att det varnar 

om maGnniskors och omvaridens halsa. 
Gamla batterier kan innehdlla material som ar skadliga for manniskor och omvariden. 
Kassera alltid forbrukade batterier enligt gdllande foreskrifter. Kasta inte forbrukade batterier 
i elden (explosionsrisk) eller i hushdllssoporna. Ta dem till den lokala Gtervinningsstationen. 
Aterlamning ar gratis och kravs enligt lag. Bara urladdade batterier ska kasseras. 
Alla batterier tas om hand fér att Gtervinna vardefulla material som jarn, zink eller nickel. 


Forenklad EU-konformitetsférklaring 

Harmed férklarar beyerdynamic att radioéverféringsenheten uppfyller EU-riktlinje 2014/53/EU. Den 
fullstandiga texten av EU-konformitetsforklaringen finns pda Internet pd foljande adress: 

http: //www.beyerdynamic.com/cod 


Tekniska data 


HF-frekvensomrdade............0.0 cee 2 402 - 2 480 GHz 
SGNGOLSTHORC siciacecss godyerkanes seaee was 10 dBm 
Driftstemperaturomrdde................ Otill 40 °C 
Laddningstemperaturomrdde .......... Otill 40 °C 


Mer information om tekniska data finns pda Internet pa: 
www.beyerdynamic.com/blue-byrd 
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Produktregistrering 
Pd Internet pd www.beyerdynamic.com kan du registrera dina In-Ear-hdérlurar under Uppgift om 
serienumret. 


Garantivillkor 

beyerdynamic ger en begrdnsad garanti for den inkdpta originalprodukten fran beyerdynamic (fort- 
s€ttningsvis: "Produkt”). 

Om garantiservice for din produkt behdévs, ta den till Gterforsdljaren ddr den kdptes eller till en auktori- 
serad beyerdynamic servicepartner. En 6versikt Over alla servicepartner i hela varlden finns pa Inter- 
net under www.beyerdynamic.com/vertriebspartner. 

Med férbehdall fdr villkoren i denna begrdnsade garanti garanterar beyerdynamic att denna produkt 
ar fri fran defekter i material och tillverkning vid tidpunkten for det ursprungliga inképet. Denna garanti 
gdller i tva (2) ar fran ink6psdatum for fabriksnya, oanvGnda produkter av den ursprungliga slutkun- 
den. 

Som bevis ska inképskvitto uppvisas. Pd inkoGpskvittot maste anges kOpdatum och produktens beteck- 
ning vara specificerad. Utan detta bevis, som beyerdynamic eller behérig beyerdynamic servicepart- 
ner kontrollerar, far inga krav stdllas pd beyerdynamic utifran denna begrdnsade garanti. 
beyerdynamic och beyerdynamic servicepartner forbehdller sig ratten att fakturera en avgift for re- 
paration om produkten enligt forbehall i dessa garantivillkor inte Utgor ett garantifall. 

Garantierna innebdar att beyerdynamic har ratt att utifran sitt gottfinnande vdlja att Gtgarda material- 
eller tillverkningsfel genom reparation, byte av delar eller utbyte av hela produkten. Om beyerdynamic 
reparerar produkten, byter ut delar eller ersdtter produkten gdller garantin for den berdérda defekten 
eller den ersatta produkten under dterstoden av den ursprungliga garantitiden eller nittio (90) dagar 
fran reparationsdatum, beroende pa vilken tid som ar lGngst. Reparations- eller ersattningsansprak 
kan tillgodoses med funktionellt likvardiga, reparerade produkter. Utbytta delar eller Komponenter blir 
beyerdynamics egendom. 


Undantag fran denna begrdnsade garanti ar: 
obetydliga fel eller avvikelser i produktens skick, som inte ar viktiga for dess varde och avsedda 
anvandning. 
tillbehdor som bifogats produkten. 
batterier (pa grund av sin natur har dessa produkter en kortare livsiGngd, som ocksda i enskilda fall 
beror pa hur mycket de anvants). 
kuddar for huvudbygeln, 6ronkuddar, vindskydd och alla delar av produkten som vid anvandning 
har direkt Kontakt med kroppen. 


Fel som orsakas av felaktig anvGndning eller missbruk av produkten (t.ex. anvandningsfel, meka- 
niska skador, felaktig driftsspanning), inklusive men inte begrdnsat till felaktig anvandning av pro- 
dukten. 
Fel pd produkten pa grund av att anvisningar fran beyerdynamic for anvandning och underhall inte 
beaktats. 
Fel pd produkten som orsakats av normalt slitage. 

Fel pd produkten pa grund av eller i samband med utférda Gndringar av produkten, savida inte 
Gndringens art och omfattning i forvdg skriftligt godkGnts av beyerdynamic. 

Fel pd produkten pd grund av force majeure. 

+ Fel pa produkten som redan var kdnda nar produkten kdptes. 

Fel pd produkten orsakad av anvandning av tillbehdr eller kringutrustning som inte Gr originaldelar 
utvecklade av beyerdynamic for denna produkt. 


Garantin gdller inte fér eventuella ingrepp i produkten av obehdériga personer eller verkstGder. 

Den begrdnsade garantin kan utnyttjas i hela varlden och i alla l4nder ddr nationell lagstiftning inte 
motsdatter sig dessa garantivillkor. Andra kray, eller krav som gar langre Gn de har beskrivna kraven, 
kan inte Gberopas enligt den begrdnsade garantin. Dessutom kan slutkund i sitt land stdlla juridiska 
krav som inte Gr begrdnsade av denna begrdnsade garanti. Den begransade garantin begransar 
varken dina lagstadgade rattigheter eller konsumenters rdttigheter gentemot aterforsdljaren som 
fdljer av kKOpavtalet. 
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DET FINNS INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, FORUTOM DEN HAR 
TRYCKTA VERSIONEN AV DEN BEGRANSADE GARANTIN. ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE — 
OCH UTAN ATT VARA BEGRANSADE AV DESSA - GARANTIER FOR SALUBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT 
BESTAMT SYFTE GALLER ENDAST UNDER TIDSPERIODEN FOR DENNA BEGRANSADE GARANTI. | DEN MAN EN 
FRISKRIVNING AR JURIDISKT TILLATEN TAR BEYERDYNAMIC INTE | NAGOT FALL ANSVAR FOR INDIREKTA SKA- 
DOR ELLER FOLUDSKADOR OAVSETT DERAS ART, INKLUSIVE - OCH UTAN BEGRANSNING HARAV - FORLO- 
RADE VINSTER OCH EKONOMISKA NACKDELAR. 


Vissa lander/stater tillater inte friskrivning eller begransning av indirekta skador eller fdljdskador, och ej 
heller begrGnsning av tidsperioden for underférstadda garantier. | detta fall gdller inte ovanstaende 
begrGnsningar och friskrivningar for dig. 


Varumarken 
Windows Gr ett registrerat varumarke som tillhér Microsoft Corporation i USA och/eller andra lGnder. 


Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS och Mac ar varumarken som tillhér Apple Inc., registrerade i 
USA och andra lander. 


Android Gr ett varumarke som tillhér Google LLC. 

Bluetooth® ordmarke och logotyper ar registrerade varumarken som tillhor Bluetooth SIG, Inc., och all 
anvandning av dessa marken hos beyerdynamic ar licensierad. Andra varumarken och handelsnamn 
tillhdér respektive Ggare. 

Qualcomm aptx™ Gr en produkt fran Qualcomm Techologies, Inc. och/eller dess filialer. Qualcomm? Gr 
ett registrerat varumarke som tillhor QUalcom Incorporated i USA och andra lander. aptxTM ar ett 


registrerat varumarke som tillh6r Qualcomm Technologies International, Ltd. 


N-markningen Gr ett varumarke eller registrerat varumarke som tillhoér NFC Forum, Inc. i USA och andra 
lander. 


USB Type A och USB Type B Gr varumarken som tillhér USB Implementers. 
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Bonbuwoe cnacu60 3a TO, YTO BbI oka3anu Ham AoBepue u npuobpenn BHyTpUKaHanbHble HaylWHUKU Blue BYRD. 
Mb! xoTenu 6bI npeAcTaBuTb Bawemy BHUMaHuIo HaCcTOALee PYKOBOACTBO, KOTOpOe nomoxeT Bam Tak Ucnonb30BaTb 
HayLUHUKN, YTO6bI NonyuuTb HavOonee KaYeCTBEHHbII 3ByK. 


Meppbi GesonacHocT™n 
* Mpexge vem Bol Ha4HeTe UCcnoNb30BaTb U3A4eNVe, NPOYTUTE NONHOCTbIO VU BHUMAaTenbHO AaHHOe 
PYKOBOACTBO No 9kcnnyaTaun. 
* He akcnnyatupyiite noppexfeHHoe u3zzenue. 
* Komnanua beyerdynamic GmbH & Co. KG He HeCceT OTBETCTBEHHOCTN 3a yLepO, HAHECeHHbIN u3genuio, 
VNU Bpeg, NPUYVWHEHHbI NoNb3oBaTeNnAM BcneACTBNe HeOpexkKHON, HeHagnexkaljen, HeNnpaBUnbHOU 
aKcnnyaTauyu u3zqenua wn Vicnonb30BaHua efo B LIENAX, OTMUYHbIX OT ene, ykaSaHHbIX U3TOTOBUTeNeM. 


Npegotspaienve puicka ANA 3Q0poBbA VM HECYaCTHbIX CnyYaeB 

* Tipu ucnonb30BaHun BHYTPUKaHaNbHbIX HAYLUHUKOB yYOeANTeCb, YTO HavarbHaa FPOMKOCTb yCTaHOBMeHa Ha MUHU- 
ManbHbIi ypoBeHb. Perynupyiite rpoMKOCTb TOMbKO Nocne HafeBaHua HayWHUKoB. Bo u3z6exaHve NoBpexAeHuAa 
cnyxa He Vcnonb3yiiTe BHUTPUKaHaNbHble HAYLUHUKM NPOAOMKUTENbHOe BPEMA C BbICOKMM YPOBHEM FPOMKOCTU 
3Byka. B KaYeCTBE Mepb! HACTPONKU TPOMKOCTU HEO6xoAMMO NpoBepuTb, CbILUNTe Nv Bel BO Bpema akcnnyaTayuu 
BHYTPUKaHalbHbIX HAYLUHUKOB eLe U CBO CO6CTBeHHbI ronoc, ecnv BbI ropopuvTe HOpManbHoO. 

* MbI xoTum oOpatutb Bale BHYUMaHue Ha TO, YTO CNVLUKOM NpogomKUTeNbHOe BPeMsA NONb3OBaHUA HayLUHUKaMu 
CNULUKOM BbICOKU yPOBEHb FPOMKOCTU MOryT NPUBECTU K NOBpexkAeHUIO OpraHos cnyxa. MospexgeHna cnyxa 
ABNAIOTCA BCerga Heo6patumbimn. Bo BHYTPUKaHaNbHbIX HAYLUHUKaX 3BYK MOXKET BOCNPUHUMaTbCA Ha 6-9 4B 
rpomuye, YM B KMaCCNYeCKUX HayLUHNKax, NOCKONbKY OHM HaXO{ATCA HENOCPEACTBEHHO B YLUHOM KaHane, YTO 
yBenuunBaeT PUCK NOBperxKgeHNA chyxa. 

* Ecnn Bol ctpagaete THHHUTycom, Bam cnepyeT 6bITb OCOOeHHO OCTOPO?KHbIM MPU NpOCcNyLWUBaHUU Ha BbICOKOM 
ypoBHe rpomkoctTu. 

+ Heo6xofumo Bcerfa cneguTb 3a TeM, YTOObI YPOBeHb FpOMKOCTN 6bIN OTperynupoBaH HaAnexKalum OOpa3om. Oc- 
HOBHOE MpaBMo - HEM BILLIE YPOBEHb FPOMKOCTH, TEM KOPOe AOMKHO 6bITb BpeMA NpocnywinBaHua. 

* [na BHyTpUKaHanbHbIX HAYLUHUKOB BaxKHO COAeEp»KAHUe B YUCTOTE CUMUKOHOBbIX YLUHbIX BKMaAbILUeM, NOCKONbKyY 
OHU 6bICTPO 3arpaA3HAlOTCA. OTO yBeENUUNBaeT PUCK UHCeKM CnyxoBoro Npoxofla BCNeACTBUe NOBbILUeHHOrO 
ypoBHa cofepkaHua 6aktepuii B yxe. Tak KaK BHYTPUKaHaNbHble HAaYLUHUKM 3aKpbIBalOT CNyXOBO Npoxo”, B HEM 
co3qaeTca BnakKHaa U Tennaa cpena, cnoco6cTBytoljaa ObICTpomy pa3MHOxKeHUIO GakTepui. 

+ Xpauute menkue AeTanu usgenna, ynakoBKU UU akceccyapoB B HEAOCTYNHOM ANA AeTe UV AOMALUHUX 2KUBOTHbIX 
mecte. CnyyaiiHoe npornaTbiBaHie MO%KET NPUBECTU K YAYLUbIO. 

* C nomoujblo NnpunoxKeHua beyerdynamic MIY Bbl moxkeTe NpugaTb UHAVUBUAyaNnbHOCTb cBoum Bluetooth®-HaywWwHu- 
kam. Umetoujaaca B npunoxKeHuu cbyHKuna «Statistics» NosBONAeT OTCNEKUBaTb YPOBEHb aKYCTUYECKON Harpy3ki, 
KOTOpO NopBepraloTca opraHbl cnyxa NoNb3o0BaTeNnsA BO BpemaA NpocnywWuBaHuA. OAHAaKO 3Ta CbyHKLWA peructpu- 
PyeT TOMbKO YpOBeHb akycTU4ecKon Harpy3ku, KoTOpyto BbI nonyyaeTe HENOCpeACTBEHHO M3 BCTPOeHHbIX AVHAMU- 
KOB HaYLUHUKOB, VU He YYUTbIBaeT Harpy3ky OT BHELUHUX UCTOUHNKOB. 

* HoweHue BHYTPUKaHanbHbIX HAYLUHVKOB Pe3KO CHKAeT CNOCOOHOCTb BOCNPUHUMaTb BHELUHNe pasgaparxKuTenu. 
Ucnonb30BaHve BHYTPUKaHasibHbIx HAYLUHUKOB YYaCTHUKaMU AOPOXKHOrO ABUXKEHUA Ype3BbI4aHO OnacHo. pu 
NOMb3OBaHNN HayLUHUKaMM COCOGHOCTb CibILUaTb HV B KOeM cnyY4ae He FOMKHa CHW)KATbCA AO ypoBHA, Co3faroLyero 
ONACHOCTb ANA yYaCTHUKOB AOPOXKHOFO ABUKEHUA. TakoKe OOpaTuTe ocoboe BHUMaHle Ha TO, YTOObI He Vicnonb30- 
BaTb BHYTPUKaHalbHble HayLWHUKN B OONacTN FeUCTBNA NOTEHLMaNbHO ONaCHbIX MaLUWH UW MeXaHU3MOB. 

* U36eraiite ucnonb30BaHuA BHYTPUKaHaNbHbIX HAYLUHMKOB B CUTYaLMAXx, Kora CNyx He AOMKeH SbITb HapyLeH, 
OcO6eHHO Npu NnepeceYeHun *KeENe3HOAOPOXKHbIX NyTe UNM Ha CTPONTeENbHOU NnowaAKe. 


Vi3zmeHeHHoe BOCNPUATME AKYCTUYECKMX CUrHanoB 

¢ Ona MHorux niogei Heobxogumo NpUBbIKAHUME K HOLUCHUHO BHYTPUKaHasIbHbIX HAYLWHUKOB, Tak KaK NPY 39TOM 
akyCTUYECKOe BOCNPUATUe COOCTBeHHOrO ronoca U Tena, a TakKe BO3HUKalOLUve B YXE BHYTPEHHMe LUYMbI 
OTNUNAHOTCA OT «HOPManbHOM» cuTyaunu, KOroa HAayWHUKU OTCYTCTBYHWT. STO N€PpBOHAaYaIbHO HENPUBbINHOE 
OLUYLUEHNe OO6bINHO YMeHbLUAETCA NOCNE HEKOTOPOrO BPEMEHM HOLUEHUA. 
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OTBeTCTBeHHOCTb / Hane »kalljee Ucnonb3soBaHne 

+ He ucnonb3yiiTe u3fenue UHaYe, YeM ONUCaHO B HaCTOALeM pyKOBOACTBe No akKcnnyaTauun. beyerdynamic He 
HECeT OTBETCTBEHHOCTU 3a HeEHaANexkalijee UCNONb30BaHue Uu3genna unn ero akceccyapos. 

* beyerdynamic He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a NOBpexAeHUe USB-ycTpoiicTB, He COOTBETCTBYIOLUINX 
cneuucbukayuam USB. 

* beyerdynamic He HECeT OTBETCTBEHHOCTH 3a YLep6, BbISBAHHbIN HAPYLIEHUAMN CBA3U MO NPUYUHE He 3apArKEHHbIX 
Wn CTapbIxX AKKYMyNATOPHbIX OaTapei unu no npuunHe BbIxoAa 3a NpegseNnb! 30HbI Nepegauu Bluetooth®. 

+ Nlepeg BBogom B 3kKcnnyaTaynlo co6niogaiite HOpMbI Mv NpaBuna CooTBeTCTBYyIOLUero rocyfapcTBa. 


Mepbi npegoctopoxkHocTu np akcrinyaTaymu npudopa 

* Sapagky akkymynsATOpHbIx OaTapeii NPOBOANTb Yepe3 BCTPOEHHbI pasbem USB Type-C, ucnonb3ys 6nok nutaHua 5 B, 
COBMECTMMBbI Co CTaHgaptom USB 2.0/3.0 (3apAgHbI TOK MaKcumyM 0,5 A). 

* BHAMAHME: AkkymynatopHble 6atapen (ynakoBka c GBaTapeamn unu yKe yCTaHOBNeHHbIe GaTapen) He AOMKHbI 
nogfBepratbca ypesmMepHomy HarpeBaHu, HanpuMmep, BO34eUCTBUIO NPAMbIX COMHEYHbIX NyYeu UNU OFHA. 

* Octopoxkto: Kopnyc He OTKpbIBaTb. Mpu HenpaBUnbHO 3aMeHe AKKYMYNATOPOB CYLUECTBYeT ONACHOCTb B3PbIBa. 

« He nogBepraiite u3genve Bo3geicTButo AoKOA, CHera, KYAKOCTeu unn Bnaru. 


Mepp! npegocTopoxKHOCTH Np Vcnonb30BaHM akKyMyNATOpHON GaTapen 

* He pas6npatb. 

+ He ucnonb3yiite akkymynaATopHyto GaTapeto, ecu OHA MOXKET BCTYNUTb B KOHTAKT C BOAO. 

+ He nogpepratb BO3feNCTBMIO BbICOKUX Temnepatyp (60°C/140°F). Cnvwkom BbICOKNe Temnepatypb! OKpyKAIOLYe Cpepbl MOryT 
NpuBectu kK HeoOpaTuMomy MoBpexxqeHUto aKKyMysATOpPAa, OCOBEHHO NPN BbICOKOM ypoBHe 3apaza. 

+ Ecnu Bbl He vicnonb3yeTe akkyMynATop B TeYeHe ANUTeNbHOrO BPEMeHM MINIM Ke XPAHUITe EO, PEKOMeHAYETCA AOBECTN YPOBEHb 
3apafa 40 50% vu nogpepKuBaTb B MeCTe xpaHeHua Temnepatypy 0 30°C. 

+ Hukorga He nogBepraiite 6atapen Bo3feicTBulo Ype3mepHoro Tena, Hanpumep, NPAMbIX CONHEYHbIX NyYei unn 
OrHa. 

+ Vicnonb30BaHie He No Ha3HayeHUio VI HENpaBUbHOe VICNOMb3OBAHNe MOTYT NPUBECTH K NOBPEXKAEHUI0 akkymynaTopa. B 
3KCTPEMANbHbIX CHYYAAX CYLECTBYIOT PUICKN: B3pbIBa, BbIJeNeHvA SonbwWoro KoMMUecTBa Tenna, NoKapa, BbIJeNeHUA AbIMa UNM raza. 


Komnnektayna ‘Ay 
¢ BHyTpukaHanbHble HayLWHUKu Cc Bluetooth®-ka6e- Se 
neM C AUCTaHUMOHHbIM ynpaBneHvem u AByMA 
akkyMynaATOpHbIMN GaTapeamu 
¢ [ATb nap yWHbIxX BKNagbIlWe v3 cunuKOHa 


(XS, S, M, L, XL - Bknagpiuu pa3smepa M npu 
noctaBke y>kKe CMOHTMpOBaHbI Ha HayLUHNKax) 

¢ Papa 3auWTHbIx BKNagbILeW OT NoNagaHna cepbl 
B 3ByKOBOe OTBepcTue 

* SapsgHbii kabenb USB-A Ha USB-C, anuHa 60 cm Ld 

* @yTnap ana xpaHeHnua 

* Kpatkoe pykoBofcTBo no skcnnyaTayuu 


+ 


pycckuii 


90 Blue BYRD — HaywHuku BHYTpUKaHanbHble 


BbiHuMaHie VU yKnagbiBaHue B cbyTnAp 

i Qna Hafle>KHon 3aLUVWTbl XpaHUTe Bcerga 
BHYTPUKaHaNbHble HAayYLUHMKU VU COOT- 
BeTCTBYIOLUNe AKCeECCyapbI B NpUnaraemMom 
cbyTnaApe, Kak NOKAa3aHO Ha PUICyHKe. 


Bpi6op / 3ameHa YWHbIX BKNagbiluien 

B komnnekte nocTaBku BHYTPUKaHaNbHbIX HAYLUHUKOB UMEFOTCA HECKONbKO Nap YLWHbIX BKNagpiluen Pa3HbIx 
pa3mepos. IMpu noctaBke Ha HaylUHUKax YCTAHOBNeHbI YLWHbIe BKNagbILuN pasmepa M. Bpidepute HavOonee 
nogxogfAwve ana Bac ywHble BKnagbiluiu, O6ecneuuBatolve yAOSHyt0 UV HagerKHylo NocagKy, xopowee nogaBneHne 
BHeLWHErO WyMa VU Havnyyulwee 3By4aHve. 


( ie 


1. OCTOpo>KHO CHATb YLWHOM BKNaAbILU C HAYLUHUKa. 2. 3akpenuTb Ha HayLWHUKe HOBbI YLUHOM BKNagbILlU. 
3. [pu perynapHoM HOLWEHNM HaYLUHUKOB MbI 
pekomeHAyeM 3aMeHy YLWHbIX BKMaAbILen 
Kaxkable 3 mecaya. 
4. 3anacHbie CUNUKOHOBbIe BKMaAbILIN MOxKHO 
3aKka3aTb B Mara3uHe 3anyactTen beyerdynamic. 
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HagesBanne i HOWWeHVe BHYTPUKaHasIbHbIX HaYLWHNKOB 
+ BcTaBuTb 06a HaylWwHiKa B NpaBoe VU NeBoe yxo B 

COOTBETCTBUN C MapkupoBKoN. 
¢ HaywWwHuku QomkHbI ObITb 3aKpenneHb! B yxe yHOOHO 

YU HagexKHo. 


NMpunoxkenne beyerdynamic MIY 

NMpunorkeHue beyerdynamic MIY - 9To 3BONIOWMOHHbIN UVHCTPYMEHT, NOSBONAIOLUMN DOOaBNATb B HAYLUHUKU 

Blue Byrd HoBbie none3Hble cbyHKyu, Takve Kak NepcoHanu3zauva 3ByKa MOSAYC, ctatuctuka ayQuo-TpekuHTa U 
MHOrve Apyrve HacTpouKu Gna agantauun HaylWWHUKoB K Balwvm UnquBugyanbHbIM NOTpe6HOCTAM. 

Npu ucnonb3o0BaHuu nepcoHanuzaunu 3Byka MOSAYC Bpi nonyuute 3aMeTHO nyYluee KAYeECTBO 3ByYYaHUA B 
HayLwHuKax Blue Byrd. 


4. Download on the GETITON 
@ App Store Google Play 


MukponporpamMMHoe o6ecneyeHne uv OOHOBNeHUA 

Noxkanyiicta, Obpatute BHUMaHve Ha TO, YTO NPUBeACHHbIe YKa3aHNA OTHOCATCA K CTAH{aPTHbIM HaCTpOiiKam, 

nocTaBnaAeMbIM C Bepcuven MukKponporpammHoro ObecneuyeHua~ 1.0. 

Bo3mMoxKHO yxKe UMeeTCA OGHOBMEHVe YCTAHOBNeHHON Bepcuu MuKponporpammHoro ObecneYeHna. B 3Tom cnyyae 

Bbi cmorKeTe OGHOBUTb €€ CAMOCTOATENbHO. 

* Sarpy3uTe HoByto yTunuTy MuKponporpammHoro OGecneYeHua Ha Bal KOMMbIOTEp CO CTpaHULb! 
BHYTPUKaHalbHbIxX HayLUHVKOB www.beyerdynamic.com. 

* YtTunuta mukponporpammHoro o6ecneyeHua AOCTyNHa Kak ANA ONepal|MoHHON cuctemb! Windows, Tak vu ana 
Mac. 

¢ BkniouvTe BHYTPUKaHaNbHble HAYLUHUKM C NOMOLYbIO MYMbTUCPYHKLMOHANbHON KNaBULU UM COeAMHUTe UX Yepe3 
npunaraembin USB-3sapagHbin Ka6enb c Balwum KomnbtoTepom. 

* SanycTuTe nporpammy oGHOBNeHuA UU CnegyiiTe ee ykKas3aHUAM Ha MOHUTOpe KOMNbIOTepa. 


CoBMeCTMMOCTb C YCTpOviCTBOM BOCnpousBepeHuA 

BuyTpukaHanbHble HaylwHUKU CoBMecTuMbI c Bluetooth®-yctpovictBamn Bocnpov3BeAeHua, NoAAepKuBalolumu 
cnepyrouue npocbunu: 

« A2DP (ana nepegaun 3ByKa) 

¢ HFP (ana TenecboHHoi cBa3n) 

* HSP (Bocnpou3BegeHne peun) 

« AVRCP (gna nepegaun ynpaBnatouux curHanos) 

Buumaure: Casr3anHble C STUMM NpodunaAMN CbyHKUMU AOCTYNHb! TOMbKO B TOM Cnyyae, ECnU OHV NOALEpxKuBaloTcAa 
ycTpoiicTBom Bocnpov3BepeHna. 
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NoggepxkuBaemble ayqvoKoneKn 

BHyTpukKaHanbHble HAaYLUHUKY B pamKax npocbuna A2DP noggepxuBaloT ayguokogeKu SBC, AAC, aptX™ u aptX™ 
LL. MakcumanbHoe kayecTBo 3ByYaHua OOecneuuBaeTca aptX™. MunuManbHaa NaTeHTHOCTb AOCTHTaeTca npu 
aptX™ LL. 

Buumaure: Mooxkanyicta, oOpatute BHAMAaHle Ha TO, YTO ANA Nepefaynu 3ByKa MOryT UCNONb3OBaTbCA TONbKO Te 
KOgeKU, KOTOpble TakKe AOCTYNHbI B yCTPOicTBe BOCNpou3BefeHnaA. 

YcTpoivicTBo BOCNpPOU3BeAeHMA VU BHYTPUKaHaNIbHble HAYLUHUKU ABTOMATUYECKN COeAMHAIOTCA, Vcnonb3yA NyYWni, 
um o60um AOcTynHbIi KoAeK B Cnegyrolem nopagke: 

1. aptX™ LL 

2. aptX™ 

3. AAC 

4. SBC 


Buumaune: Nokanyicta, oOpatute BHUMaHne, YTO GONbLUNHCTBO ycTpouvicTB BOCNPOU3BEAEHMA HE NOKA3bIBalvT, 
Kako KoneK NpU 3TOM AaKTUBHO UCNONb3yeTca. 


OnemenTb! ynpaBneHna 


O 


NynbT AvcTaHuMOHHoro ynpaBneHna 
YBenuyeuve rpomkocTn 
MynbtucbyHKuvoHanbHaa KnaBulua 
YmMeHbLEHNe FTPOMKOCTU 

USB-nopt ana 3apagHoro Ka6ensa (USB-C) 
AkkymynsaTopHble 6aTapen 

MukpocboH 

CBetToguog 


©L©OHOOLO 


Bxntoueuve uv BbIKnHOYeHe 


+ Bknroyenve 

HakaTb MyNbTMcbyHKUVOHaNbHy!o KNaBULUy VU yHepxKUBaTb ee B 
TeyeHne 2 cekyHa. \ 
+ Bbikniouenve 

HakaTb MyNbTMcbyHKUVOHaNbHy!o KNaBULy UV yHepxKUBaTb ee B 

TeyeHne 6 cekyHa. I 
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CoeguHeune c ycTpoiicTBom Bocnpon3Begenna (Pairing) 

Nepeg nepBbim Ucnonb3s0BaHieM BHYTPUKaHasIbHbIX HAYLUHUKOB HEOOXOAMMO NOAKNMIOUNTb UX K MO6unbHOMy 
Teneqouy unu Apyromy yctpoictBy c Bluetooth®. Cnoco6 yctaHoBkn COeAUHEHUA MOXxKeT OTNNYATbCA NpU 
Ucnonb30BaHUN pa3snuyHbix yCTpolicTB BocnpousBeeHua. Moxanyiicta, oO6patuTecb K UHCTPyKUWU NO 
OKCMNyaTal|WU COOTBETCTBYIOLIerO YCTpONCTBa BOCNpOU3BeAeHnA. 


> 

1. Ona unuyvanusaunuu pexuma Bluetooth®-coeanHe- 3. Aktusupyiite Bluetooth® Ha ycTpoiictBe Bocnpon3- 
HUA MPV BbIKMIOYCHHbIX BHYTPUK@HasibHbIx HayLUHU- BeQeHUA UV npu HeOOxoAUMocTH akTuBUpyiite cbyHK- 
Kax HadKMUTe UW yAepKuBaiiTe B TeYeHVe 6 CeKYHG Uuto NOUcKa HOBbIX yCTpolicTB. 
MHOrocbyHKUMOHaNbHy!0 KNaBULLly (). 4. B ment Bluetooth® yctpoiictBa Bocnpou3BeAeHuA B 

2. CBeToquog, KOTOpbIN HaxoguTca Ha OOpaTHoN cnucke AOCTyNHbIx ycTpolicTB BbISepue ,,Blue BYRD“ 
CTOpOHe NyNbTa AVCTAHLMOHHOrO ynpaBneHua, Vi YCTaHOBUTe COeANHeHUe MerKgy yCTpolicTBamn. 
HaWNHaeT MUraTb, NONEPEMeHHO MeHAA LIBET 5. CBeToguog Ha o6paTtHoi cTopoHe nynbTa ynpaBne- 
CBeYeHMA Ha CHU Vi KpacHbiii. HUA CBETUTCA rony6bIM LIBETOM, YTO O3HaYaeT yC- 


newHoe Bluetooth®-coeauHeune. MMpu kaxkKoOM 
CNeAYIOLeM BKMOYeEHUN YCTPOUCTBa COeAUHAIOTCA 
ABTOMATUYECKU, ECNU OH HAaXOAATCA B 30HE AOCTyN- 
HOCTU Apyr Apyra. 
MynbTVTOYeUHbIN perxKUM 
BHyTpukaHanbHble HayLUHMKM MOryT yCTaHaBNUBaTb COeANHEHNe C Makc. 15 ycTpovicTBamnu c Bluetooth®. Npu stom 
OAHOBPeEMeHHAA AKTUBHAA CBA3b BO3MO)KHa C MAKCMMasbHO ABYMA ycTpolicTBamn. OgHako Bocnpou3BeAqeHue 
My3bIKU 1 TenecbOHHas CBA3b MOET ObITb YCTAHOBMeHA OAHOBPEMEHHO TONbKO C OAHUM YCTPONCTBOM. 
TenecboHHaa CBA3b MEET NPeUMYLYECTBO NepeA My3bIKaNbHbIM BOCNPOU3BeAeHNeNM, T. e. Npv noctynneHuu 
TeNecOHHOrO 3BOHKa BOCNPOU3BeEAeHNe MY3bIKN ABTOMATUYECKU NpepbiBaeTca. 


Npu ucnonb30BaHun ycTpoiictB Bocnpou3sBegeHna (YB) co6ntogaetca CnepytouaA O4epeAHOCTb: 


Mpvoputet Npocbunb YcTpoiictBa BocnpousBegenna (YB) 

1 HFP (tTenecboHHaa CBx3b) YB 1 (nepBoe NOACOeAUHEHHOe yCTpONcTBO) 
2 HFP (TenecboHHaa CBx3b) YB 2 (BTOpoe NOACOeAUHEHHOE YCTPOUCTBO) 
3 A2DP (Bocnpou3BefeHue my3biki\) YB 1 (nepBoe NOACOeAUHEHHOe yCTPOMCTBO) 
4 A2DP (Bocnpou3BefeHue My3biku\) YB 2 (BTOpoe NOACOeANHEHHOe YCTPONCTBO) 
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YcTaHoBka MyIbTUTOYeYHOrO pexkima 

* YcT@HOBNTb CBA3b BHYTPUKaHalbHbIxX HAYLUHUKOB C MepBbIM yCTpolicTBoMm (CcMoTpU «CoeANHeHHe C ycTpoiicTBOM 
BocnponsBegeHna (Pairing)»). 

* MeaktusupoBatb Bluetooth®-coegnuHeHne c nepBbIM yCTpOCcTBOM. 

* BoikniouvTb BHYTPUKaHanbHble HayLUHNKu. 

* YcT@HOBMTb CBA3b BHYTPUKaHalbHbIxX HAYLUHUKOB CO BTOPbIM YCTPONCTBOM (cmMoTpu «CoeguHeHue C yCTpoiicTBOM 
BocnpousBegeuna (Pairing)»). 

* CHoBa akTUBUpOBaTb Bluetooth®-coequHeHue C NepBbIM YCTPOUCTBOM, KOTOPOe ABTOMATUYECKU CBADKETCA C 
BHYTPUKaHaNbHbIMN HayLUHMkaMn. 

+ Korga 06a yctpolictBa okarxkyTCA COeAUHEHbI C HAYLUHUKAMI, TO B JanbHeWem BCAKUI pa3, Kora HayLUHUKU 
6yayT BKMIOUeHbI, CBA3b 6yfeT ycTaHaBnuBaeTca aBTOMATUYeCKN Cc OGouMmN ycTpoiicTBamnu. 
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Ucnonb30BaHve MYNbTUTOYEYHOrO pexkima 
Ecnu Bo! nogkniouunn BHYTpUKaHaNbHble HayLUHUKU K OBYM yCTpoi- 
CTBaM 
— UV aKTUBUYpOBanN BOCNPOU3BEAeEHNe MEANa, TO ANA NPUHATMA Tene- 
CPOHHOrO 3BOHKa HaXKMUTE KOPOTKO OANH pa3 MyNbTUCpyHKLMOHasb- \ 
Hyto KnaBully. 
— WU 3aKOHYUNN TenecboHHbIii pasroBop, TO ANA BO3BpaleHuA B perxKumM 
BOCNPOU3BeAeHUA MeANa HadKMUTE KOPOTKO OAUH pas MYNbTUCPyYHKLINO- 
HanbHyt0 KnaBuly. 
Perynuposka rpomkocTu 
fl 
I 


\ 


* YMeHbLUeHMe rpomMKocTH 


+ YeBennyeHne rpomMkocTn 
HarkaTb KnaBuluy (-). 


HakaTb KnaBuly (+). 


Bocnpov3sBegeHve Megua 

Heo6xoAumo yuectTb, 4YTO ONNCaHHble HKe CPyHKLNN 3aBUICAT OT UCNOoNb3yemoro YCTpOlcTBa BOCNpoN3BeAeHNA U 
nporpammuHoro oOecneyeHua nneiiepa uv B HEKOTOPbIX CNyYaAX MOFyT OKa3aTbCA HEOCTyNHbIMU. BHyTpukKaHanbHble 
HaYLUHUKM NOCbINAIOT UCKMIOUNTeENbHO ynpaBnatole CurHanbl, COBMeCTUMbIe CO CTaHAapToM Bluetooth®. 


* Crtapt/Maysa 
MynbTtucbyHKUMoHanbHyto KNABULUY KOPOTKO Ha)KaTb 1 pa3. 


* Tepentu k BocnpovsBegeHnio cnepyroljen KomMNOsMynn 

MynbTncbyHKUMOHanbHyto KNaBULLY KOPOTKO HayKaTb 2 pasa. 
¢ Plepeitv k BocnponsBepeHuio NpeabIAyLUe KOMNO3sMUN 

MynbTncbyHkKUMOHanbHyto KNaBULLY KOPOTKO HaKaTb 3 pasa. \ 
+ PlpoxpyunBauve snepey, 

MynbtucbyHKuMoHanbHyto KnaBULUy KOPOTKO HaKaTb 


2 pa3a U yHEpxKuBaTb €€ nocne BTOpOrO HarkaTuA. 


+ PlpoxpyunBaunve Hasay, 
MynbTucbyHKyVoHanbHylo KNaBULy KOPOTKO HaxKaTb 
3 pa3a uv yepxKuBaTb ee Nocne TpeTbero HarkaTua. 


Sanyck nepcoHasbHoro accucTeHTa 
2 ceK. 
* CtTapT nepcoHanbHoro accucteHta Bawero cmapTcboua unu nnaHwera (Siri, 
Google Assistant u T. 4.) Harxkatb MynbTUcpyHKMOHanbHy!o KNaBULy VU yOepxKUBaTb \ 
ee B TeYeHVe 2 CeKYHA. 
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Ynpasnenve TeneqoHHbIMN 3BOHKaMU 


* TenecboHHbiii 3BOHOK Npu- 
HsTb / OKOHYUTb \ 
KopoTko HaxkaTb MyNbTu- 
CPyHKUVoHanbHyto KnaBUluy. 


+ Ypenuyeune rpomkoctu \ 
3Byka 
HakaTb KnaBuly (+). 


Sapsgka akkymynstopa 
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2 ceK. 
Bbi30B OTKNOHUTb 


HarkaTb MyNbTUcpyHKLN0- 
HanbHyto KnaBuly Vv yqep- 
X%KUBaTb €€ B TeYeHVe 2 
CeKyHA. 


YmeHblUeHNe rpOMKOCTU 
3ByKa 
HakaTb KnaBuuy (-). 


Ona 3apAQKV aKKyYMyNATOPa Mbl PEKOMEHAYEM UCNONb30BaTb TONbKO 


npunaraembiu USB-kabenb. 


1. BoikniounTb BHYTpUKaHanbHble HayLUHMKH. 


C nomoubto BXOAALWero B KOMMNeKT 3apAAHOrO Ka6bensA NOAKNIOUUTb 
HayLUHUKU K mo6omy CTaHAApTHO CoBMecTUMOMy pa3sbemy USB-A 


(Hanpumep, K ceteBomy USB-agantepy). 


3. Bo Bpema 3apAgku cBeTOANO0A, HaxOAALIMiicA Ha O6paTHON CTOPpOHE 
nynbTa QUcTaHUMOHHOrO ynpaBneHna, MuraeT KpaCHbIM CBeETOM. 
4. Ecnn cBetoquog roput nocToAHHbIM KpacHbiM CBeETOM, akkyMynaATOp 


NONHOCTbIO 3apADKEH. 


5. Mocne 3aBeplwieHua 3apAgkKN OTCOeAUHUTb 3apAgHbIN USB-Ka6enb. 


BoccTaHoBneHve 3aBOfCKnx HaCcTpoek 
¢ BkniouvTb BHYTpUKaHanbHble HayLUHUKU. 


¢ 
2 CeK. 
\\ 2x 


¢ HakaTb MyNbTUCpyHKUMOHaNbHy!0 KNaBULLy VU yep KUBaTb ee B TeYe- 
Hue 2 ceKyHO. ODHOBPEMEHHO KOPOTKO HarKaTb 2 pa3a KnNaBulby (-). / 
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KnaBuun nynbTa HUCTAHWMOHHOrO ynpaBneHuA 


YsBenuyeHne TpomkocTu 


HapkaTb KnaBuuy (+) @) 


YmMeHbuwieHue TPpOMKOCTU 


HapkaTb KnasBuy (-) @) 


BxnroyeHue 


MynbTncbyHKuMoHanbHyto KnaBuly @) HarKaTb 
YOepxkuBaTb B TeYeHve 2 CeKyHG 


BpiknioueHue 


MynbTucbyHKuMoHanbHyto KnaBuly @) HarkaTb 
yYHepxkuBaTb B TeYyeHne 6 cekyHG 


BocnpousBegeHue Mena HayatTb / OCTAHOBUTb 


MynbTucbyHKuMoHanbHyto KnaBULuy @) KOPOTKO HaxKaTb 1 pa3 


Nepeitu k cnegytolei Komno3uyuNn 


MynbtucbyHkuUMoHanbHyto KnaBuLuy @) KOPOTKO HaxkaTb 2 pa3a 


Nepeitu k npeAbiIgywien Komno3nunn 


MynbtucbyHkuMoHanbHyto KnaBuLuy @) KOPOTKO HaxkaTb 3 pa3a 


MpokpyyuBaHne Bnepea 


MynbtucbyHkuMoHanbHyto KnaBuLuy (@) KOPOTKO HaxkaTb 2 pa3a 
VY 3aTeM YHepKUBaTb Heo6xogumoe BpeMaA 


NpokpyyuBanne Ha3aQ, 


MynbTncbyHKUMOHanbHyto KnaBULy @) KOPOTKO HaxkaTb 3 pasa 
Vv 3aTeM yepKUBaTb HeEOOxogumoe BpemaA 


TenecpoHHbii 3BOHOK NPUHATb / 3AKOHYVTb 


MynbtucbyHkuMoHanbHyto KnaBULuy (3) KOPOTKO HaxkaTb 1 pa3 


BbI30B OTKNOHUTb 


MynbtucbyHkuMoHanbHyto KnaBuluy @) HadKaTb UV Yep KUBaTb 
B TeYeHNe 2 CeKYHO 


CtapT nepcoHanbHoro accucTeuta (Siri, Google 
Assistant uv T. 2.) 


MynbtncbyHKUMoHanbHyto KnaBUly @) HaKaTb U YOePKUBaTb 
B TeYeHue 2 CeKyHA, 


HacTponikn c NOMOLbIO KNaByL nynbTa QUCTAHWMOHHOrO ynpaBneHnA 


Bxntountb / BbIKMIOUNTb rOnocoBble COOOLIEHUA 


MynbTucbyHKuMoHanbHyto KnaBUuy @) HaxkaTb UV YHepKUBaTb 
B TeYeHUe 2 CEKYHA, M OBHOBPEMEHHO KOPOTKO HadKaTb 
knaBuly (+) @ 2 pasa 


BoccTaHoBneHue 3aBOfCKUx HaCTpOeK 


MynbTucbyHKuMoHanbHyto KnaBuluy @) HaxKaTb U YOepKUBaTb 
B TeYeHUe 2 CeKYHA, M OHOBPEMEHHO KOPOTKO HarKaTb 
knaBuuuy (-) @ 2 pasa 


SHayeHve VHANKalWn CBeTOAVOAAa Ha NYNbTe QUCTAHLWMOHHOrO ynpaBneHnaA 


S3apsgka akkymynaTopa 


CBetogvog MuUraeT KpaCHbIM CBETOM 


Nonuaa 3apagKka 


BpiknioueHve 


CpeToquog @) ropuT KpacHbim CBeTOM 


CBetoquoy TOpUT B TEYEHUNE 1,5 cek. KpaCHbIM CBETOM U raCcHeT 


AkkyMynaTop nouTu nyct 


CBetoguog @) 6bIcTpo muraeT KpacHbIM CBETOM 


Peoxum Bluetooth®-coeguHeHua akTVBeH 


CBetogvog MUraeT NONEPEMEHHO CUHUM VU KpaCHbiIM CBETOM 


Bluetooth®-coequHeHue ycTaHOBneHO 


CBetogvog MUTaeT KOPOTKO CUHUM CBETOM Kako bie 7 CeK. 


Bluetooth®-coequHeHue npepBaHo 


CBetogvog MUraeT KOPOTKO CUHUM CBETOM Kak Obie 3 ceK. 


Pexkum BOCcnpou3BefeHuA MeANa aKTUBEH 


CBetogvon MUraeT KOPOTKO CUHUM CBETOM Kak Abie 7 CeK. 


Noctynun BbI30B 


Csetognog @) 6bicTpo muraeT CUHYM CBeTOM 


TenecboHHblii 3BOHOK AKTUBEH 


CBetogvog MUraeT KOPOTKO CUHUM CBETOM Kak Able 7 CeK. 


Pexkum O6HOBNeHUA MUKponporpaMMHoro 
o6ecneyeHua akTuBeH 


CpeToguog @) roput po30BbIM cBeTOM 
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oF 


HacTpoviKu B ycTpoiict Bax BOCNPOU3SBeEAeHMA ANA NONYYeCHMA HAaVNIyULUerO KAYECTBa 3ByKa 


npv GecnpoBosHON cBA3i 


UTo6bi uepe3 Bluetooth® nonyuutb B Balwux BHYTpUKaHanbHbIx HAyLUHUKax HaUnyyluiee KAYeCTBO 3ByYaHiA, 
BOCNOMb3yiTeCb CNeAYIOLUMMU NpakTuYeckuMuU COBeTaMn: 
1. Tpomkoctb 3Byka B HaylwHUKax NOCTaBUTb Ha MUHUMyM, a Ha YCTpOiCTBe BOCNpOU3BeAeHNA - Ha MaKCUMyM. 
2. [janbHeiWwyto perynuposBky rpOMKOCTU 3ByKa NPOUZBOANTb TONMbKO Ha BHYTPUKAHAMbHbIX HAayLUIHMWKaXx, a He Ha 


ycTpolvicTBe BOcnpovsBeneHua. 


BaKHo: STO OTHOCUITCA TONbKO K YCTPOViCTBaM BOCNPON3BeAeHUA, B KOTOPbIX OTCYTCTBYeT ABTOMAaTMYeCKaA 
CUHXPOHU3aLNA TPOMKOCTU 3ByKa. B ycTpoiicTBax BOCNPON3BeeHUA, KOTOPbIe ABTOMATUYECKU CUHXPOHU3MpytoT 
TPOMKOCTb 3ByKa (Hanpumep, iPhone, iPad, pasnuuHbie Android-cmaptcboub!), fPOMKOCTb 3ByKa HAYLUHUKOB BCerga 
cCoBnafjaeT C TPOMKOCTbIO 3ByKa YCTPONCTBa BOCNpON3BepeHUA. 
3. BnporpammMHom o6ecneY4eHun HEKOTOPbIX YCTPOMCTB BOCNPON3Be{eHUA UMEETCA BO3MO)KHOCTb OTKMIOUCHUA 


CYLUECTBYIOLUUX ayANo-acpcpexToB. 


YcTpaHeHve HeuvcnpaBHocTen 


HenucnpaBHocTb 


Npuyuuna 


YcTpaHeHue 


BHyTpuKaHanbHble HayLUHUKN He 
BKMIOUaIOTCA 


AkkymynaTop nycT wu nnoxo 3aps- 
»KeH 


SapaguTb akkymynaTop 


He npoucxogut BocnpousBegeHua 
mega 


OtcytctByeT Bluetooth®-coequnHe- 
Hue 


YcTaHOBUTb CBA3b HAYLUHMKOB C 
yCTpoiicTBoM Bocnpou3sBeAeHuA 


HaylWwHUku OTCYTCTBYIOT B MeHIO 
Bluetooth® yctpoiictBa Bocnpou3Be- 
eHua B Cnuicke GOCTyNHbIx 
ycTpouvicTB 


¢ BHyTpukaHanbHble HayLUHVku 
BbIKMIOYEHbI 

¢ BHyTpukaHanbHble HayLUHVku He 
HaXxoOgATCcA B pexkume CoegMHeHUA 

¢ YctaHosneHo Bluetooth®-coeguHe- 
Hive c Apyrum ycTpocTBoM Boc- 
npou3zBepeHua 


* BKniounTb BHYTpUKaHanbHble 
HayLUHUKU 

* TMlepeBectu HaylWwHNKU B perxKuM 
coeguHeHua 

* MpepBatb Bluetooth®-coequHeHne 
c HexKenaTeNnbHbIM YCTPONCTBOM 
BOCNPOU3BeAeHNA VU YCTAHOBUTb 
HOBOe COeANHeEHNe 


BocnpousBegeHue 3ByKa UfeT O4eHb 
TUXO, XOTA FPOMKOCTb Ha HayLuHUKaXx 
ycTaHoBneHa Ha MaKCUManbHbIii 
ypoBeHb 


OueHb TUXxui UMeIOLUMICA 3ByYKOBOU 
curHan 


TpomkoctTb 3ByKa Ha yCTpolicTBe 
BOCNPOU3BeAeHNA NOCTABUTb Ha 
MakcumyM 


SByK pe3kuii, a BOCNnpoNsBepeHNe 
6acoB cnulwikom cna6o 


Vizonauna HaylWHUKOB HEAOCTaTOUHAa 


Nog6epute ONnTUMaNnbHbIe BKNAaAbILUN 
nv neBoro VU npaBoro yxa, NOKa 3ByK 
He CTaHeT UfEalibHbiIM 


QanbHoctb AevcTBUA 6ecnpoBogsAHON 
CBA3U CVLUKOM Mana un umeloTca 
npepbiBaHna cBA3u 


Vimetotca nomexu oT gpyrnx 
ycTpovicTB 


Ypenuubte pacctosHue oT WLAN- 
PpoyTepoB VU MUKPOBONHOBbIX nevel, 
y6eantecb, 4To Bawe Teno He 
HaxoguTca MexKgy ycTpolictBom 
BOCNPOU3BeAeHNA U 
BHYTPUKaHanbHbIMN HayLUHVKaMn 
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Yxoy 

i Qna UNCTKU BCex YacTen BHYTPUKaHaNbHbIX HAYLUHAKOB ucnonb3yiite MaArKytO TKAHb, CMOYEHHY!0 B YUNCTALIEM 
cpegctBe Ha cnupToBou ocHose. V36eraiite nonagaHua Bnar B KOpnyc HayLWHUKOB UB akycTUYeCcKun 
npeo6pa3oBatTenb. 

* He ucnonb3yiite motouyve cpegActBa, comep»Kalyve pacTBopuTenu, NOCKONbKy OHM MOryT NOBPeAUTb NOBEPXHOCTb 
u3gennua. 

° Mpu HeoOxogzumoctTu Bbl MoxKeTe 3AMEHUTb BKNaAbILUU, 3ALUULUAOLUNE 3BYKOBOE OTBEPCTue OT NONagsaHuUsA Cepbi. 
Bknagpiiu BXOMAT B NEPCYeHb 3anuyacten u AOcCTYNHbI ANA npuo6petenua 


Yka3aHua 0 Cpoky skcnnyaTaunn JIUTUN-VOHHbIX GaTapen 

¢ [lo goctwkKeHuu NonHoU 3apAgku OTCOegUHUTe USB-ka6enb oT 3apaAgHOrO yCTpONCTBa VU OT BHYTPUKaHasbHbIx 
HayLUHUKoB. 

+ Bo3geiictBue BbICOKUX TeMnepaTyp, B OCOFEHHOCTN B COYETAHUN C BbICOKUM YPOBHeM 3apAfa, MOXKET NPUBECTU K 
BO3HUKHOBEHMI0 HEYCTPaHUMbIX NOBperxkKgeHuii. 

* Ecnu Bol nnaxupyete B TeYeHve Qonroro BPeMeHN He VCNONb30BaTb UCTOYHUK MUTAHUA UNM XpaHUTb eFo, 
PeKOMeHAYeTCA JOBECTU yYPOBeHb 3apaga akkymynaTopa Oo 50% vu nogepxkKuBaTb B MeCcTe xpaHeHna 
Temnepatypy Ao 20°C. 

* Tlocne ucnonb30BaHna u3zgenne, cofep»Kaljee akKKYMYNATOPbI, OTKMHOUUTb 


Sanacubie 4acTu 
* Sanuyactv QnA BHYTPUKaHanbHbIxX HaYLUHUKOB BbI MoxKeTe HaliTH 30eCb Www.beyerdynamic.com/service. 


Yrunuzauna 

QaxHbli cumBon Ha u3qenun, B MHCTpyKUMU No akcnnyaTalun un Ha ynakoBKe O3HayaeT, 4TO Balu 
anekKTpUYeckue VU 3NeKTPOHHbIe NPUGopbi No ucTeyeHuN Cpoka cnyK6b! HOMKHbI YTANU3ZMpOBaTbCA 

OTMeENbHO OT ObITOBbIx OTXOAoB. B EC gelictByet cuctema pa3genbHoro cOopa nepepaGaTbiBaemMbIx 

oTxogos. [na nonyyeHua nNoApobHoON UHcbopmaunu oOpawaitecb, NoxKanyctTa, B MECTHbIe MHCTAaHUUN as 
unu K TOproBou opraHusayun, y KOoTOpOM BpI npuobpenu u3sgenue. 


Yrunnsauna akKyYMyNATOPOB 

QaxHbli cumBon 03HayaeT, YTO B COOTBETCTBUU C 3aKOHaMY VM NpaBunamy, AeVCTByIOLUMMU B KOHKpeTHOM 

pervoue, Bae u3genue v/unn Oatapes QOMKHbI YTUNU3UPOBaTbCA OTAENbHO OT SbITOBbIX OTXOAOB. Ecnu 

Cpok akcnnyaTaunu uzgenna UcTeK, ero cnepAyeT yTUNU3NpOBaTb B YKa3aHHOM TeppuTOpVanbHOn 

agMuHuctpayven mecte cOopa. Pa3qenbHbii COop uv yTunu3alvA GaHHoro u3genua W/unu akkKyMynATOpOB 

nNomoxkeT c6epeub NpupogHble pecypcbl uv rapaHTupyerT, YTO npouecc yTunusayuu He HaHeceT yujepba 

30pOBbl0 nlogeu uv oKpyKarowe cpefe. 

* CTapble ucTOUHUKM NVTaHUA MOryT CofepxKaTb BeLeCTBa, CNOCOGHbIe HaHecTN Bpeg Batwemy 340poBbt0 uu 
oKpyKarolei cpeze. 

* Bcerga yTunu3upyiite ucnonb30BaHHble SaTapen B COOTBETCTBUN C AeVCTBYIOLUMMU 3aKOHaMy UV npaBunamu. He 
Opocaiite ucnonb30BaHHble akKyMYNATOPbI B OFOHb (yrpo3a B3pbIBa), He yTUNU3upyiiTe Ux BMECTE C 6bITOBbIMU 
oTxogamnu. AkkymMynaTopbl cneAyeT yTUNU3NpoOBaTb B UMeIOLUUXCA NYHKTax COopa. Bo3BpaT UCTOYHUKOB NVUTaHNA 
6ecnnaTeH vu NpegnucbiBaetca 3aKOHOAaTeNbCTBOM. Moxkanylicta, yTunu3supyiite ToNbKO pa3pA»xKeHHbIe GaTapen. 

* Bce ucTOUHNKu nuTaHua noctynaiwT Ha BTOPUYHy!O Nepepaborky, YTO NO3BONAeCT NONYYNTb U3 HUX TaKNe L|EHHbIe 
MaTepvanbl, Kak KeNe30, WMHK WN HUKenb. 


YnpowenHHaa DeknapauwA COOTBeETCTBUA CTaHsapTamM EC 

beyerdynamic HacTOALMM 3anBnAeT, YTO paguonepesaloliee YCTPOUCTBO CooTBeTCTByeT AupeKTuBe EC 
2014/53/EU. Nonubii texct Jleknapaunu cooTBetcTBua CTaHgaptam EC MoxKHO HaiiTn B MHTepHete no agpecy: 
http://www.beyerdynamic.com/cod 
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TexHuyeckie aHHble 


Qana3ouH BbICOKUX HACTOT.........-.206. 2,402 — 2,480 GHz 
MowHoctb nepematunka........-.-..-4- 10 dBm 

Quana30H pabouux Temnepatyp . . ..0T0 go 40 °C 
Quana30H Temnepatyp 3apAaKku. . . ..0T0 0 40 °C 


Nogpobxyto uHcbopmaunto 0 TEXHUYeCKUX AAHHbIX Bl HaigeTe B VHTepHeTe No agpecy: 
www.beyerdynamic.com/blue-byrd 


Peructpauua usgenua 
* Bbi MoxKeTe 3apeructTpupoBaTb Balu BHYTPUKaHasbHble HAYLUHUKUY B VHTepHeTe www.beyerdynamic.com Ipu 
9TOM CnegyeT yKa3aTb CepuiiHbIN HOMep u3qenua. 


TapaHtuiiHble o6s3aTenbcTBa 

beyerdynamic npegoctasnsaeT orpaHuyeHHyto rapaHTuto Ha NpuoOpeTeHHoe Bamnu opurvHanbHoe u3zqenue 

(ganee: "Vi3genue"). 

Npu Bo3HUKHOBeHUN rapaHTMiHoro cnyyaa CnegyeT npegbaBuTb VU3genne npogaBuy, y KOTOpOrO OHO ObINO 
npuobpeteno unu Apyromy aBTopu3zoBaHHomy cepBiic-napTHepy KomnaHun beyerdynamic. NepeyeHb mexKAyHapogHbix 
ABTOPU30BaHHbIX CePpBUC-NapTHeposB KOMNAaHUN Bol Havigete B UHTepHeTe www.beyerdynamic.com/vertriebspartner. 
B COOTBeTCTBUU C YCNOBUAMU HaCTOALeN OrPAHUYEHHONM rapaHTuN KOMNaHuaA beyerdynamic rapaHTupyet 
OTCYTCTBUe NPOU3BOACTBeHHOrO 6paka uv AecbekToB MaTepuana Vi3genna Ha MOMeHT ero npuobpeTeHua. Cpok 
QeivctTBua rapaHTun - ABa (2) roma c MOMeHTa NpuoopeTeHuA NepBOHaYasIbHbIM NOTpeOuTeneM HOBOrO, 
Hevicnonb30BaHHoro V3genna. 

na nogTBep»KgeHua npeTeH3un cnepyeT npu nokynke OOA3aTeNbHO COXpaHATb KBUTAHUNIO. B KBUTAHLMU AOMKHbI 
ObITb yka3aHbl AaTa NOKyNKW U Ha3BaHve V3qenua. B cnyyae OTCyTCTBUA KBUTaHUM, KOTOpaa OyfeT NpOoBepeHa 
camoi KomMnaHven beyerdynamic unu ee aBTOPUZ0BaHHbIM CepBUC-NapTHeEpoM, NpeTeH3uNn NO rapaHTMN He 
npunumarotca; beyerdynamic u ee cepBuc-napTHepb! OCTABNAIT 3a COOOM NpaBo BbICTABUTb CYeT 3a OOpaboTKy 
3aABKU, ECnu He COOMAeHbI yCNoBNA NpegocTaBneHua HAaCTOALWenK rapaHTun. 

Mpu Bo3HVKHOBeHUN rapaHTMiHoro cnyyaa Ha BbIOop beyerdynamic npousBogutTca GecnnaTHoe ycTpaHeHue 
Aecbekta Matepuvana unu npov3BogCTBeHHOrO 6paka nyTeM peMoHTa, 3aMeHb! YacTei VU3qenua unu Bcero Vi3genna. 
Ecnu komnauuen beyerdynamic 6bIn BbINONHeEH PeMOHT, 3ameHa YacTen W3genua unu Bcero U3genua, rapaHTua Ha 
OTPEMOHTUPOBaHHble UI 3AMEHEHHbIE YACTU UNM Ha 3aMeHEHHOe U3qenue GelicTByeT Ha NPOTAKEHNN BpeMeHy, 
OcTaBLUeErOcA OT NEpBOHAaYaNbHOrO rapaHTUMHOrO CpoKa, unu DeBAHOCTa (90) He Cc AaTbI pemouTa. Mpu stom 
yuutbiBaeTca Oonee AnuTenbHbIi U3 9TUX NepuogsoB. TpeboBaHuA NO peMOHTY UU 3aMeHe MOTYT ObITb 
YAHOBNeTBOPeHb! C NOMOLbIO AHANOrM4HOrO NO CBOMM chbyHKWAM VcnpaBHoro Vi3genua. 3aMeHeHHble YacTu unU 
KOMNOHEHTbI CTAHOBATCA COOCTBEHHOCTbW beyerdynamic. 


OrpaHuyeHHaa rapaHTua He pacnpoctpaHsetca Ha: 

* He@3HA4UTeNbHbIe HEVCNPaBHOCTH MN OTKNOHEHMA OT CTAHAAPTHbIX XAPAKTEPUCTUK U3gennaA, KOTOPbIe 
CYLL|ECTBEHHO HE CHMKAIOT CFO LIEHHOCTH MV HE MELUAIOT UCNONb30BaTb efo NO Ha3HayeHuto 

* mpunaraemble akceccyapbl 

* akKyMynaTopbi u OaTapenu (BCnegcTBUe CBOeN Npuposb! 3Ta NpoAyKUUA UMeeT GONee KOPOTKU CpOK Cny>xKObl, 
3ABUCALIUU OT UHTEHCUBHOCTU Ucnonb30BaHua) 

* amOyuopbl, BKNagbILuM, BeTposaLVTy u BCe YacTu V3gennua, KoTOpbie npu akcnnyaTalMn umMeloT 
HENOCPeACTBeEHHbIN KOHTAKT C TeNOM. 

* HeUcnpaBHOCTH, Npov3z0wWeguine no npuynHe HeHaANeKalero un HenpaBunbHOrO Vcnonb3oBaHua Vi3genua 
(Hanpumep, HeBepHoe O6cny>kKuBaHue, MexaHUyeckve NOBpeExKAeHUA, NOAKMHOYeHVe HEAONycTUMorO 
HanpsKeHua), B TOM 4Ucne ucnonb3oBaHlve Vi3genna He no Ha3HaYeHUlo 

* HeUcnpaBHOCTH, Npov3zowWequine Bcne”ACcTBNe HecoOnloAeHuaA UHCTpyKuMn beyerdynamic no o6cnyKuBaHuio uv 
akcnnyataynu U3sqenua 

* HeEUCNPaBHOCTH, ABNAIOLUNECA pe3yMbTATOM ECTECTBEHHOrO U3HOCa 

* HeUCNPaBHOCTH, BO3HUKLUNe BCNeEACTBUe UNM CBA3AHHbIe C NPOBeACHHbIMU MoAMcpuKalyuamu V3gennua, ecnu Bug 
yu oObeM MOgANcbukauni He ObINU NpeABAaPpUTeNbHO B NUCbMeHHON Chopme cornacoBaHbl C KoMNaHuen 
beyerdynamic 

* HeUCNpaBHOCTH, BO3HUKLUNe BCNeACTBUe Chopc-MaKOPHbIX OBCTOATeENbCTB 

* HeEUCNpaBHOCTH, O KOTOPbIX G6bINO U3BeECTHO Npu NoKynke V3zfenua 


pycckuii 


100 Blue BYRD — HaywHuku BHYTpUKaHanbHble 


* HeVCNpaBHOCTH, BOSHUKLUNe B pe3yibTaTe UCNONb30BaHUA KOMMNeKTYIOLUNX VU NepudepuiiHbIx ycTpovicTB 
CTOPOHHMXx NpousBoguTeNnei, KOTOpbIe HE ABNAIOTCA OPUTMHaNbHbIMU YacTAMU VU O6OpyAoBaHvem beyerdynamic, 
cneuvanbHo paspaboTaHHbiIMn ana QaHHoro V3genua 


Nonb30BaTenb nuwaetca rapaHTMMHbIX NpaB, ECNU Meno MeCTO BMelWaTeNbCTBO HEABTOPU3ZOBaHHbIX AML UNM 
MacTepckux. 

OrpaHuyeHHaa rapaHTua QeiicTByeT BO BCex CTpaHax, B KOTOPbIX HAL|MOHaNbHOe NpaBo He NpenaATCTByeT 
Npegoctasneunio HacToswwen rapaHTun. Mpoune unu Gonee wupokue, YemM ONUCaHHble 30eCb, NpeTeH3uU 
Npegoctasnaemaa orpaHu4eHHaa rapaHTua He NoKpbiBaeT. KOHEYHbI NOKyNaTeNb TaKWKE MOXKET BOCNONb3OBaTbCA 
AONONHVTeNbHbIMU NpaBamnu, NPeAOCTAaBNAeMbIMN 3AKOHOM KOHKPeTHOM CTpaHbl, ECM OHM He UCKMIONalOTCA 
YCNOBUAMM 3TOU OrpaHVYeHHON rapaHTuu. TapaHTua He OrpaHu4uBaeT HU ftopugaMyeckve NpaBa Nokynatena, HU 
NpaBa B3aUMOOTHOWeHN NoTpeOuTena c NpoAaBLoM, KOTOpble cCNeAytoT U3 GoroBopa Kynnu-npopaxKn. 


KPOME JAHHOU NEYATHONM BEPCUM OF PAHVYEHHOU FAPAHTUN HUKAKUME JPYTUE OBASATESIBCTBA, 
HU NUCBMEHHBIE, HV YCTHbBIE, HE UMEHOT CWJIbI. BCE NOQPASYMEBAEMBIE FAPAHTUY, B TOM HNCHE 
NPUHATBIE B TOPFOBNE CTAHAAPTHbIE FAPAHTUNU U FAPAHTUU NPVTOAHOCTHU ANA ONPEQENEHHOU 
LENU, QEACTBUTENbHbI TONbKO HA NPOTAYKEHUN CPOKA AEMVCTBUA HACTOALIEN OFPAHMYEHHOM 
FAPAHTUM. NOKA UCKIIKOUEHVE OTBETCTBEHHOCTU JOMYCKAETCA 3AKOHOXATESIBCTBOM, 
KOMNAHUA BEYERDYNAMIC HU MPU KAKUX OBCTOATESIBCTBAX HE HECET OTBETCTBEHHOCTU 3A 
NPAMON UNV KOCBEHHbIN YLUEPB HOBOrO POZA, BKMHOYAA, NOMUMO MPOUELO, YNYLEHHYtO 
BbITODY VU QKOHOMUYECKUE YBBbITKN. 


SakoHOAaTeNnbcTBOM H@KOTOPbIX CTPaH HE AONYCKAETCA UCKIIIONEHME UU OFPAHUYEHNE OTBETCTBEHHOCTH 3a 
NpAMbIe UNN KOCBEHHbIE yObiTKn unu OrpaHNYeHNe CpoKa aevctBua TapaHTun. B stom cnyyYae BbILUEYNOMAHYTbIE 
OFPpAHUYEHMA VU VCKMIOYEHMA HE YUUTbIBAIOTCA. 


ToBapHbiii 3HaK 
Windows - 3apeructpupoBaHHaa ToproBaa Mapka uMnu ToproBas Mapka Microsoft Corporation B CLUA u/unu Apyrux 
cTpaHax. 


Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS u Mac - ToproBbie mapkn Apple Inc., 3apeructpupoBaHHble B CLUA uv apyrux 
cTpaHax. 


Android - Topropaa mapka Google LLC 

CnoBecHbiii TOBapHbiii 3Hak Bluetooth® u norotunbi ABNAIOTCA 3aperMcTpUpOBaHHbIMN TOBApHbIMU 3HakaMNn 
Bluetooth SIG, Inc., uv nto60e ucnonb30BaHue Taknx 3HaKoB beyerdynamic npou3BoAUTCA B paMKax NULEH3MOHHOrO 
cornawexna. [pyrve ToBapHble 3HaKN VW TOProBble HAMMEHOBAHUA ABNAIOTCA COOCTBEHHOCTbIO COOTBETCTBYIOLIIUX 
Bnanenbues. 

Qualcomm aptX™ saBnaetca npopyKtom Qualcomm Technologies, Inc. v/unu ee chunvanos. Qualcomm®- 
3aperucTpupoBaHHaa ToproBasr Mapka KOMNaHun Qualcomm Incorporated B CLUA u apyrux cTpaHax. aptX™ - 
3aperucTpupoBaHHaa TOproBar Mapka KOMNaHUN Qualcomm Technologies International, Ltd 


N-Mark - ToproBas mapka unu 3aperucTpupoBaHHaa ToproBas Mapka NFC Forum, Inc. B CLUA u apyrux cTpaHax. 


USB Type-A u USB Type-B - ToproBbie mapku USB Implementers. 
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beyerdynamic MIY 7 7Y 

beyerdynamic MIY 7 7Y lt, MOSAYC FYY EAN-YVFGA¢-—Yav, BRB a 2tBacOon 
y PRY AEHREOPMANB=-—AlADtSEMORERE, Blue Byrd Ny FAY ICR ICIZOMRE IBMT SK 
ODELTSY—-VCF. 
MOSAYC H9YYEN-YAFAC-—YaveeGAT Se &, Blue Byrd PS SICKY RKC MCASCECRI<K 
LED 


Download on the GETITON 
« App Store Google Play 
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RNAs 7I7/9} Clolol HEWES SSCS ANE Ast aloo] SYSHS EMz ASS SLC. 
1. aptX™ LL 

2. aptXx™ 

3. AAC 

4. SBC 

SHA: HH SO MY FIFE BAAS SA AAS FAlotal Sol FIstAAle. 
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F256 HEY 

SF =0|7| 

71S HE 

Se 247 

SU AlOl|SS USB ZE(USB-C) 
HH EY =| 24 

ofo|a 

LED 


©LOOHOOLO 


A7| 3 | 


+ AZ| 
Ch7lS HES 2% Set +SAAlS. 


\ 
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Mes 7|7|2t Ct st7|(HI012) 

Plolol HENS ASSES ASt7| Hol Cloloj H#oNS HHMSH AASAL: BRFA 7150] VE 771} 
ABaH of SICH AA SMS AH 7I7I0l Wet CHS = QALICh. Olod CHAAMEE BS AHA 717] AAS ABMS 
SL atAI7| HHEELICH 


> 

1. Qlojoj al& lo] HAR! SHA Ch7lSs HE @®S 3. ANAL FIFA] BREA TSS HAMS st04 BPO 
6 SO SEH, SSSA AA Ge ASEILICH. het MBS I7I7t BAM SIS = SAAS. 

2. IPE HESHY SHO| LED7} SAa} AWoe 4. AY 77/9 SRSA HO We AS 7S 
HHZFoF Zr OIL ic} 7Z|ZIO1M "Blue BYRD'S ME4s+04 4 7|7/8 


AZSFALALS 

5. BREA ool SSYCe OlFOl(AH APE 
HESA $H9|LED7} S4o2 AALICH. 
OS HAE SS F 77/71 SS 7Ael Wold B 
CHOC} AAS OE AZSiLIch. 


HE Ze Ge 
0| S10}o} IES BHA 7150] Le 71718 ACH 15CHTER| Mloela + LALICH. RICH Chel 71718 & Alo! 
Ae + QALICh. St xlat St ALTE MSE stLtO! 717Iol Adak SAlol HS BLLICH. HSH St AALSICH 

Oe Sot Mao] SEPEILICH. 


AM JIZ\(AG) ASE St ZE CMe si7t HSSLct. 


Evers) Zeng Alas 717 (AG) 

1 HFP(®15}) AG 1(44 Hm C4ZE! 7|71) 
2 HFP(@45+) AG 2(% Ame BE! 7/71) 
3 A2DP(S 2 HAH) AG 1(4d Ha 94274 =l 7|71) 
4 A2DP(S et AHAL) AG (5 Hae ZA =l 7|7/) 


wel ZOE MMat7| 
Slolol HLA Ad Hm 7|7/Ot SZSEALALQ ("AWAY FI7/Qb CIZSt|(H|OFZ!)" BZ). 

+ Ad My 7/70 SFA ABS Hest SHAAlS. 

. Slo|of acaAls AALS 

+ Qlojoj HEME = em 717191 AAS AALS ("AHA 7[7|2t CABst7|" HA). 

+ Clojof HOT ASCE AAS E A Hm 7|7/2I Brine e ee BAL BAS AAle. 

+ lolol HEA] FS = 7/7/9} HOSE BSP B morc AS OS = 7/79} CZSSILICH. 
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HE ZPlE ASat7| 
Plolof alo] = CHO| 7|7|Qb SAE SEO 
— O|Cloj MS Bese So, AME MSS POMA CIS HES zt 

Hw] +BAAlS. 
- Ms StS Set SS, 0] Moll MARE OCS ChAl ote s \ 

Cals HES tH 7] +edAle. 

—_ 
\ 

+ Be =0l7| + BS t#7]/ 

(+) HES TEMAS. (-) HES TEMAS. \ 


I 
DIC|o] Aye 


OfeH ABE ISS ASote MY 7I7/2t SAOloj AZE F040] het C= 74Lt 


Poll het ASotx| RS FE 
RUB] FQstHALS. Clojof HEWES SSSA FEO SHIE Aol MStt Use 


fLICH. 


a 
a 
i 


> AAVAAl Bal 


CAS HES 1H B7| -SAAlS. 
- Os SAY 
C7lSs HES 2H BA -BAAIS. 
+ O}M Be AN 
Cl7lS HES 3H Al SSAC. \ 
+ ¢or ols 
Cl7lSs HES 24 Saye Ss Ame Ses 
FETANALS. 1 
- NEOUS 
Cl7lS HES 34 Bal eT Al Ame Pes 


We! OAIAHE BHQ7| 


+ MASAO APSE SE HB RO| Hel OfA\AHE(Siri, Google 2% 
Assistant S$) 2H27]| \ 


7S HES F 2% SA +SAAL. 
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Ms} AA 


— ee | 


2% 
> Ms} H7/Se . Bs 7a 
7s HES FA +SHAl \ CHS HES toe SL \ 
= BAAS. 


\ 
+ S3 Be =0/7/ + S35 BF 2#7| 
(+) HES TEAAlL. (-) HES TEMAS. \ 


HHA] SMst7| 
HEE] SH Al sat SH ASE! USB SH AOE ASH We 
Heguect 


eS 


1. Gloljoj HHEAlS DAAC. 2 

. loloj EAS Fy ASE SU WlO|SE HE Met USB-A AA" 04] 
USB UF4 HAO] AASAALS. 

3. SME SA APE HESA SHO] LED} 
MAO m Ae eiict. 


4. O| LED7} AIS YHOe AR SHS WOH 
HHEe|7t Mo] SME AAULICt. 


5. SU Sole USB SH ACES Felt Ale. 


St WHO R7|ss+7| : 
+ Qloloj HEAS AAAS. \\ “ 
+ CS HES 2% Sot FET 0lo SAloll (-) HES 2H B74 
SEBAAS. {} 
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FTE YESH HE 24 

32 S017] (+) HE @ SB +BAAS 

So 227] (-)HE@s FeAA2 

ad CIS HE@ Sz St SEAS 

m17| C7ls HE © 64 Sot +BAAS 

DICIO] AY ALATA 7S HE @ & oH ga SEAS. 

CS Bor ols Cals HE@S =H BA SeAAlS 

Od Soe ols 7S HE @ SAH Bl SeAAlS. 

gor ols 7s HE OS TH M7 FED +E ANS FaAlatAAle. 
22 ols 7s HE OSA YH M7 FED +E SS FAlstAAle. 


WHE! OAIAHE Alt st7|(Siri, Google Assistant S) 


7 
7 
Cis HE @ SH wal SBAAS. 
7 
7 


EIDE HESS HES ols? 28 


So Oty A7\/7| 


C7lS HE @ & F 24 SA +S, lA SAlOll (+) 
2 


HE @ 3 2H Bal +SeAAle 
Bey AMOz E7|Shat7| C7lS HE@S F 2% SO FSD, |S SAI (-) 
HE ®@ & 2H B4l FEAAS 
FIDE HESS LED EAS 
Bus LED @ 0| HHom Aereiict. 
2s] SUE! AEH LED ® 0| AIS HAOe ARLICt 
m17| LED © 0] 1.5% S@t Bt H MMom AALIct. 
HHEVE|7+ 742] 2! Abed LED @ 0| HAO = th= 74] ZEPOlLIc. 
BREA AA oo ees} LED © 0| BAT} HOR HZtof BSteicic} 
BFA aa east LED © 0| 720}c} S4Oe BA] AZHAcict. 
Ba AZ Hal LED ® 0| 320fcl S4oOe Bi] AS Aiict 
DICIol AAs Bsst LED © 0] 72 0}c} S4oe Br] Zech. 
Ave Ms} LED @ 0| SAO = th= i] ZetOlLict 
S35 LED © 0| 72 0fC} SHOm Bi] AS ei-ict 
Heo] ADO|E So ss} LED @ Ol Als BSMOe ARLICH 
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ANS JIZIAUA SIO] SM SHS Me AH 
Obed TIME! RSE SHS TAH SFSEAE OlSa Cloloj dovoe alaol SHS Sd + Waulct. 
1. HEEQ SE2 AZ MMT FH0/019| SSL AE YRBUCH. 
2. OF M4 7IZIOM= SS R| Ba Plojof aosolAet SHS ZUMA Alo. 
Ba Ne: 
ol tHe Stool ASCH SIISIA| OH AA 7|7Ioot HSSicict. 
SF0|/ ASCH SIS FE AA 7|7|(Ol: iPhone, iPad, 2S Android ADLE#)2| BSole devo] Ssu} 
AM 7I7lol SH0| Fat ZACH. 
3. SPoll (het WY 7|7|9| AZEPMOlo] WE CClO S37 FSS Basta AAle. 


EA aa 


FA Hl eae 
P0101 AEA] AAIAl FS Hele ees SSSA OS [Hees SaaS 
8 SUSIO} aL. 
Scle7t Sein FS 2EX AAO FSS Sal Plolof EAS MS 7171s 
aevich AAS AALS 
Holo{ HERO] APS FI7TON AS | SlOl0{ EHO! Axi aaUIch. | SlOlo EAS AAS 
St SHEA 7712 HAlslx| | Slolof ALE Ho] CH SEO Iz] |. Slolol ove aA ace 
te ete Lict. ABAD. 
+ OD CHE MAY 7I7I9F BEEAS | CHE WAY 7171/99] BREA 


Sal ASO sour AAS salsa, Plolof aleals 
Hse 77/2 ABs AALS 


OM AERA SSS HE WSSE Sele TET SSUES ASTIN AS BSS AE 
ZUPSOE MY SAO UF YS | SAcich. ZUAAALS 
ASA 2S Mtn MSOs | ool= Ia Set SHaal HS Oodle Hate SFo FE 
oft ofes LICH. 7122 MEHSEALAIS 
FM FE Hel GF G7 SAO] [ce ile Os ASO SUC. PMA ee AAAS AIO 
#043 Bel Gofxl7iLb Alay 717194 Plolo4 
alow! AFOlO FO] Malstr| ELS 
atAIALS 
Hel 
Cag SHOl MUMS SOAS Voll Aq lolol SLO] 2} HHS RO FOAMS. HPA CE Se 
Wet7| how MA7t SE S047bA| Es SAlAlo 
+ SHE Hes! MMA EHO| AYE + VOoe ASA OAS 


* 0lol= BEE BQt BS TA + SLC ol BEE WAS 4BOe ASH +4 Auch. 


els OLS HEE] + Soll et AS 


2s] SUE SOE USB AA Alol|SS SU7|S} Clolol a= of a BelstAaAle. 
+ Mo] SUE SEO DASH SPS + ge AAto| east + VWALIC. 
© HAAS S7|Z ASotAzl LAL HAstE SPE HAAS F 507A SME SEV SE 20°C Olstg| 


AXA Hes AS HSScict. 
> AS SOE HAAS HHO] Sasle ASS AA 


fo 


DAS SE 


+ Glojof Hoa! DAIS 42 C!S! www.beyerdynamic.com/service A}O| Zo] Stor = QSL Ct. 
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H7| 
AIBOILt AS MBM EE EO BAIS! | AWS +0] chet HaVHT| ITB S4 WISE Se sto4 ‘et 
w|7|aHOF HS SIDISLICH. PHO] BoE MASS Mat BE ol Hel AY alr7h VSich. able 

At 1x|O| ss BOIL} MIB HOHMo] SSAA. —_ 


HH | 7] 
o| AHS aS AS QE WAS HAO] Hat Bol chet $+ WISE SFstof H7|sHok FS 
SOVSLICH. HS ABS] SF SOl Che SS oO|S HAO] BHA A|BEt = UAol] PHA FAAS. aS 
AS QV = Weel 7) Al eS 2 Beal SHe 
Aes SED UST HSH Sl] SSO] Sct. 
° 7 HAE AAD Bol Salet SAO] FHZl01 O&AcIct. 
> NSP MACE FA HH Fol HSA WIS AAlO. Set Aes SHol ARAL (SH AH) 
THE SB 404 HEA] OFAALS. Sat Hz] O] FAA] 7AICH SAALS. HtetS FRO HHoe FAsI\of 
RAUCH. WAS Mo] SME AES UITISAAlS. 
- DE wee ©, ofc, UA So] Me7} Mes Sct. 


THA OA HEY Sol 
0|01] beyerdynamic AE # FA SAI7|7} PHS 7-o| Sze! 2014/53/EuOl| HESS SOlStLich. FHS 
Mets SOM MES CHS FAO] CIE! AOE OIA AtOHE 4 QIALICH. 


http: / www.beyerdynamic.com/cod 


7hé GIO|E 

SUE UP EOF oc cata deih acters nti oe ammaeeas 2,402 - 2,480 GHz 
MS Bee 10 dBm 

BE AA eee 0~40°C 

BU SEH... eee 0~40°C 


7|H GIO|E{O Bet AAS BSE ClE|4! www.beyerdynamic.com/blue-byrd AO|ES FASAAS. 


Az SS 


+ Pato] Cloloj LAS ClE\4! www.beyerdynamic.com AFO|EolA AlAlY HSS 7/stol SS 


at 
4 
30 
I> 
c 
fi 


Ae HSS 

beyerdynamic A= 7let7} + OhEt SZ beyerdynamic A|S(0ls} "AS" Ol2tD H)Ol CHa Mets SSS Steet. 
Fot7t SPOKE AZo] Het HS Mo|AS OS UA S He AS ASS PoKst AoOHMOILt beyerdynamic $44 
AIA CHelHOl FPACH AALS. M Az SE MIA CHAISE CE! www.beyerdynamic.com/vertriebspartner 
AFO| EO A] SOS + OLSLICH. 

beyerdynamic AE Az El 2S AHO chet AS TAU SA AlSoll Me W AAtso| GHol Ss SSHcict. 

Oo] HSS Z/KO| AE DHO| AS ABS TOs Hee 02) 4 sot HSSuct. 

OS SASt7| SladMeS HSA] Hoh S+SS MBokok SLC. OH SS Sole SoH Smt ASO] SAO| 
J|AHEIO1 2o40F SLICH. 0] SSA} WE SSole AM#zHY SSS OTS + SIS LIC. beyerdynamic At LE HS 
beyerdynamic MHIA CHEISMOIM = SHME SClAUCt. HS AHO! O] HS ZHAO OE SS AAO HSSIA| 
eh= ZF beyerdynamic At2} beyerdynamic MH|A CHAYES Hel FSS STs + VWAcict. 

BS MbAE Me SE MAS Ol SB AAS Pet te Sel, 4S A, AS Mal DEO| SSSI. 
beyerdynamic AOA] ALES SElst7Lt, HSS WAAL ABS DHE SS, As BE FE WEE Aol Chet 
BS SPHE Hat SS 7/lzto| Mol7|Z2t SE Fale SSPE PAY Set SSAUCh Moe AHH). Fe] 
Se DA ote WSHoe SUe HOON ASHAUC. DAE FS CE PSHE beyerdynamic AL| AF ZO] 
BIUct. 
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= Mets BSO| of 9] AS: 

BQ| Walt HPS AS HOM SLQSA| SL AMS SES! AO| SE Sols BH 

Bol S7El AA Mel BS 

+ SUz| B wWeeI(0] Ee § SAM4 AS Boll oet = Sol C] Moral + es) 

* SSHeS, ololmcl, AS ASAAVASS AA AY esse SESS 

- ABS OE SHoOz NSSALt SSsALt #HAstAl AbSsto4(o4: ots, Boq|H Ae, PRE Ue) ewet Ds 

* beyerdynamic AbS| AAS BY Belo et ABMS ZPotrl orAl Het Ae Ds 

+ MAO! oO} De Clay eavst AZ Dat 

+ ALB HAS HHopof AMS DS (7H O| Al B! F Boll Chol beyerdynamic AK7t MHOS SlstAl Se VHA! 
ZA 


Ny 2d od 


SP) 

+ UAAHOm Olof wet AS ae 

+ AS SoH SA SalelVa AS ae 

+ dae ABSCe YE! beyerdynamic SS AM Mel7t OF CLE AA Mel HE FHF] ASCH Clsy Bavet 
AS DS 


24 cee wal oe N Se Asin! NBS Bale UP MES VTE + Biol SILICh 
Ol shata| We at ll SE Aviola Saw + VeLicl 0189 AS 47/o1 H0l 01 AS AB dal x| efotok 


SLLICH. 047| JIAWEl AS OlL/9| OTE AeA HS Alia agen SUC IS DAS HS S7pOIlAl O| 
ATHY HSOS Cla HeteA| He ASS HHOe OTs + WSU. 0] MHY HSE Moto] WHY Hels 
Aletot74L} Fron Moll Chet Aw|AbO| Helse AletotAl O&Scict. 


= Ol WHMO| AeY HS Cle MHAOL| PHAtoee o1tetet S BA ee HS Mauch. SE SAdel HSS 
Z*zsoi SY HO! SAA O| HST Sy SAoll bed Hea as Has as eeu 
BEYERDYNAMIC AE HHO2 HAO| HSSlE HE LYOWM 2S x pe Aye Ad SS ZHstof O| AY D! 
BAIA Solo] Chey Of Et HAS AIA] OLALICH. 


Fe 


YF Sole 2MH FE Bay AoHol chet MstolLt HAY SS SAY SS 7/29] MES Sota| SSAct. 
[Het SPol= S7| Met 2 AAO] tlstolal HS=zlx| SSAct. 


SSE 
SEoxne OF B Et S7toll Sale OFO|AB2AZENS SSYE SE SHALL. 
OHS, OFO|E, OF OlZt, oF Ol Hlaxl, HOS, HE Ol] BQ Et S7Ol SSE WSAS| SAAULIC. 


HeRPolee FSNO| SEULICH. 


Bluetooth®2| 9j=o}49} 21 Bluetooth SIG, Inc2| S54 F0|H beyerdynamice O|Ht SSYEL| NSS let 
SOS LICL. CLE SHO SESS HS AAS] AAPSILICt. 


Qualcomm aptX™ 2 Qualcomm Technologies, Inc. HE she A|Ab2| AS ALICt. Qualcomm®e O|S 7} CHE S7}oilM4 
Qualcomm Incorporated2| SS 4 2LIC}. aptX™ 2 Qualcomm Technologies International, Ltd2| $5 4 ULICt 


N-Mark= O|S 2 Z/E} S7tol 2lalét NFC ZHO| SSE SE AS EUCCH. 


USB Type-AS} USB Type-B= USB-IF2| 4 QJLICt. 
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FPR BVEA EE , INR Blue BYRD ABW. 
ATABRARENNTRAM , RNKASTAMARAARAHE 


RERESD 
/ SAAT RM , PARA E RAS. 


+ mwa , BORA. 
' RRAGARAANAPARA, TH, BRRRATBRU TH Ms HK OMA SSA PR 


BE. 


RERRMNM , BRREBK 

‘HER , ERAABHAUNARSRBPSRK. REBARUVAWTSE. ATHRARRAND , TMESE 
BTENACAARAAY. SRRTHMES , PLEA HXAVSSTACENTRRP REN VENA ACHRS. 

‘HRES , FRVENKHNADKTAENTAERAS. VOARBEERMATTREONTKEE, ABAEUNG 
BRASH 6-9dB, AAMKAURRRMERIEA , MBM RRRANMK. 

-URAR GWE , FESASSRKT. 

‘ BRBREBNHEEKY. BLEFEATNREReET NA. 

“NPARAEUMS , RAERECAEE , AAEKEFSAARE , RERABEHNRRWASRAESRME 
ZIM. KEATABHXAURSEE FRAPPR AR , AAR ARR 

RA MBH, BRBFUORNRSREEZE ILENE. RAVES. 

+ BUA MY NAB , ALAMEL SAY Bluetooth® Bil, AMARA Sit Dae RE APRA 
WRER. WORE RNARAR Br ENE , MIERABER, 

+ MBAR AA MASAAMMCAM PRE SH SARE. GRRE PEAARHAAMPERANRSBS. EEA 
RRSP SHMRASHTD , URERRERS. Al, PRESIDE FECEBANDANLANIFAS 

BAG AABME YL. 

+ EO), HRES HOR DH MEAAB AAA, , CRO SERIE OSE bie eA. 


RCH SSA 
+ SPAM ARA EN ESR PA , MMARKAMAM ARES, BVORMAOMARREN ER See 
ZFAM. MFFSZARK , MRABAAVBR-MANNE. MR-RNA A , RAPPER BHAI. 


REAM EA 

( PRAAR AAP PHMELREA A. PRATER AY MARAE RAMFAR. 

* WT BAGS USB HSER USB RE BRIA , RHADMTRBEARE. 

WFR RRR HEL RW Bluetooth® SMEAR SSER AM MERA , REA TAB EAR 


+ BP ERSRHRAME,. 


RERARE 

+ BUAEH C # USB MBA BHABN , MA KAAA USB 2.0/3.0 AER SV IR ( WAFER O5A) 
BA (RY Ba) TeRRENAN HT , MP CESARE. 

“ER: PERT. MAMERTY , SaRiek. 

‘ROSA ORBEN, BS. RARE. 


RAS 

+ EDFA. 

BARE SAAR , ER 

+ PERT SRF (60°C/140 °F). HHREVESSRAEWUMA BWA , LREESRAKS FP. 

+ RABUN TARA BH , MIRA RS 50% AY BILE FFE 30°C LA PERE. 

DAR BHRREDAN EH , MPC Sta ARM. 

+ PATSRARMERASER BHR, Mint PSee Pew : RH, PAB, BR MRE. 


Blue BYRD ABE 


RELI 

+ ABE , Mi Bluetooth® &, RHREREA 
PRS Bb 48 

° SHAE él RA Be (XSSMLXL BS - 3 
ANBVLERA MBSHaE ) 

: PHLAS-NERMPS 

* MUSB-A 2] USB-C AY 38 BAe 
+E 60 cm 

> REESE 

ofa) Fa FA AA 


JA a3 BLE Ff B58 HF 
- RARMGPHIE : BA BAER PHAR 
AMR REE MES 
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4#/ERE GE 
ABKANHMMEZASSTTARYHEME. RIMARE , RANRRAM BSHRGS. UFREASHE 
fe , WOABI GHA, BER. ARAILI MRS MA FESS) RSH BN. 


1 AMEMEMERPERAE. 2. #7 HRPBREERWE. 
3. EGAN , NHS 3 SABR-KEGE, 
4. FUSES FEE (beyerdynamic) ABER IS 1) Wa REA 
HES. 


{AIG AF CE A 
+ REMMMRR , BANEUD BALE MAE. 
+ AAA AREA 


Blue BYRD ABHxXtHE#l 


JE 3E MIY App 


FE MY MAB S—-hRMARRYWLS , AAA Blue Byrd BADIA ARE , 1 MOSAYC PR MEME, 


RRR MESSRS , DUAR MILER. 
423 MOSAYC PAMELUSEN , BAIEBB Blue Byrd FORMRAR SSH, 


4, Download on the GETITON 
@ App Store Google Play 


BAAS et 

BES, APHRASRAF 1.0 RENN MERE. 

HEARS RORERAD A, MRES  CIAASEREF. 

¢ 3830 Pat www.beyerdynamic.com FHABRXEA MF mics aA RA BB BIH BL. 
E+ ABA Windows ARMA , th Mac AMA. 

> PASWRRBA SABRE , HRM USB ABABA S By, 

* FREMLAXRRRSLHRRHTRE. 


RARER 

ABXEMSRBOA FABH Bluetooth® HRRERA : 

+ A2DP (AFR ) 

+ HFP ( ATS ) 

+ HSP (Bat ) 

* AVRCP ( AFi2sle 5 124m ) 

ER: BER, MEP CARER RREAF EO RE RAT SME. 


SIFY Ea A Be 
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ABKHAWE A2DP MEA SHS Ba Zs SBC. AAC, aptXTM #ll aptXTMLL. aptXTM 2H REN SAE. 


aptXTM LL #2 He (R09 Se SAHEIR 
ER: BER, MEP CARHEBRRENF EOD RE BRAT SME. 


FERRE AA SHED AV ERENKE TAY LAT WIMP HTL : 
1. aptx™ LL 

2. aptx™ 

3. AAC 

4. SBC 


BR: HES, ARDERREFALTOA RRB RENT REAP. 


IZ 
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6 
©) 


O RERERS 

© #E58 

© BHRRE 

© BIKES 

© AF 3 #428 USB #0 (USB-C) 
© 7h28 

© BRA 

® LED 


FRA 


° FR 

RPSURRE 2B. \ 
+ KA 

RR SWRRE 6B. 
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SBR SEE ( AO ) 
ECB REBABAEMM , WMH SMM Bah Bisse gH HH Bluetooth® MRBER. HNTAMERRS 
ELDRUCEMT, PUTNEY CRRBE 


\ 
\) 
1. EXBHAMUFRARANKRS ERE ® 3. ARARIZS LW Bluetooth® WH , BEM ARe 
6 # , VFB Bluetooth® ##ext. KE. 

2. AARPRE SMW LED TRBAME KAMA. 4. EERIRS Bluetooth® R¥ HA HikS Pits 

“Blue BYRD’ FEE AIRS. 
5. RERPRES MW LED PC RBEKRA 

Bluetooth® 42K. SRABN , SAMESE 
EDR WCH ANS AEE. 

2 AR 


ABRAHAM SHA 15 B Bluetooth® REE. ANATRESREACREWER, PEE RBMA EB RAE 


ANS-AkSHe. BEREKARSTSRBEM , DREN , SRERRROM. 
ABRIL (AG) HISAATCARWR : 

RE SA #BRIZE (AG) 

1 HFP ( BB ) AG 1 ( B—3HEHIRS ) 
2 HFP ( iB Sif ) AG 2 ( BIiERRE ) 
3 A2DP ( SK ) AG 1 ( BEI ) 
4 A2DP ( SRK ) AG 2 ( BIER ) 
arn 


HARHAUNSA-ARSHEE (SM SMARSER (MW )”). 
+ £5—BikS LSA Bluetooth® HH. 
+ RAAB, 
+ BARR EPSAIORSHER (SR SBARSER’ ). 
. vbateny SABRES — GiFSH Bluetooth® =, 
BRS 5, FXEAVEEAR , SREBA RAEN , RABHERAKAARE. 
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BASRA 

MRECARARHEUSMA MASHER 

- FEMI CABE TRAM , MARBR-TSWRRE § , WER 
ZR Ho 

- HERIMICPBE RE, MAGHR-TSWRERE § , USA AB 
FEA RATE 


Wres 
\ 
- 2eee + eee 
FRA (+). eons 
HR SFE 
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zs 


WES, APRN MERMT SER NBME MBER , TRAE. ABHXAUMARAS 


Bluetooth® #7 7# Ad HSS. 
° Fee 
BER-TSWRRE. 


+ aR 
BRERA PSUR. 


+ HRZHN HE 
RB R= SSW. 


+ Rt 
BR PSUR BHA RRT CaP RETR 


+ $B 
BRS PSUR BHR Ra RRT CaP REF R 


WARADF 


+ WASSER FMRE LER ( Siri, Google Assistant S ) PAA BDF 
ER SWRERERA 2 B, 


2 
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ee 
+ See REOy \ » BHR 

SUR TS WR. BRSHARBA 2B. 

\ 

tae | - PE 

RB (+). BRR (-)o 

I 

Fy FH 36 


FANE WA ABBEY USB 36 8475 ABH 75 AB. 


1. 
2. 


3. 


> 


KAARNEI, 
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